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ΕΦΗΜΕΡΙΣΊΉΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1159 

5 Νοεμβρίου 1998 


ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 


Αριθ. 75604 

Κανονισμός Πιστοποίησης του Εξοπλισμού Δορυφορι¬ 
κών Επίγειων Σταθμών (ΕΔΕΣ). 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Άρθρου Τρίτου παράγραφος 3 
στοιχείο Β του Νόμου 2246/94 "Οργάνωση και λειτουργία 
του τομέα τηλεπικοινωνιών" (ΦΕΚ 172/Α/20-10-1994), 

2. Τις διατάξεις του Άρθρου 42 του Ν. 2214/94 (ΦΕΚ 
75/Α), 

3. Το Προεδρικό Διάταγμα 424/1995 (ΦΕΚ 243/Α/22-11 - 
95) "Σχετικά με τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξολισμό 
σε συμμόρφωση με την Οδηγία 91/263/ΕΟΚ, όπως αυτή 
τροποποιήθηκε με την Οδηγία 93/68/ΕΟΚ", 

4. Το Προεδρικό Διάταγμα 122/98 (ΦΕΚ 103 Α’/15-5-98) 
"Σχετικά με εξοπλισμό δορυφορικών επίγειων σταθμών 
σε συμμόρφωση με την Οδηγία 93/97/ΕΟΚ, με την οποία 
συμπληρώθηκε η Οδηγία 91/263/ΕΟΚ", 

5. Τις διατάξεις του Άρθρου 29 Ατού Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 
37/Α’), όπως προστέθηκε το Άρθρο 27 του Ν. 2081/1998 
(ΦΕΚ 154/Α/1992) καιαντικαταστάθηκε μετηνπαρ. 2ατου 
άρθρου 1 του Ν. 2469/97 (ΦΕΚ38ΤΑ’), 

6. Την απόφαση 1107147/1239/4-10-96 (Β-922) του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών "περί 
αναθέσεως αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους 
Υφυπουργούς Οικονομικών". 

7. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας 
Απόφασης δε προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος 
του Προϋπολογισμού της ΕΕΤ, 

8. Την 105η από 31/7/98 γνωμοδότηση της Εθνικής Επι¬ 
τροπής Τηλεπικοινωνιών, αποφασίζουμε: 

1. Εγκρίνουμε "Κανονισμό Πιστοποίησης του Εξοπλι¬ 
σμού Δορυφορικών Επίγειων Σταθμών (ΕΔΕΣ)" μετά των 
παραρτημάτων αυτού (1 έως 5) που έχει ως ακολούθως: 


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΓΕΙΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 
(ΕΔΕΣ) 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

Ο παρών Κανονισμός περιγράφει τις λεπτομερείς δια¬ 
δικασίες για την υλοποίηση του εθνικού συστήματος πι¬ 
στοποίησης ΕΔΕΣ, όπως αυτό διαμορφώθηκε με την 
εφαρμογή του ΠΔ 424/95 (Οδηγία 91/263/ΕΟΚ) και του 
ΠΔ 122/98 (103 Α’ /98) (Οδηγία 93/97/ΕΟΚ). 

Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κανονι¬ 
σμού, οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που σημειώνε¬ 
ται παραπλεύρως αυτών: 

1.1 δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο : Η δημόσια υπο¬ 
δομή τηλεπικοινωνιών, η οποία επιτρέπει τη μεταβίβαση 
σημάτων μεταξύ ορισμένων σημείων τερματισμού (από¬ 
ληξης) του δικτύου μέ ενσύρματα καλώδια, μέ μικροκύ¬ 
ματα, με οπτικά μέσα ή με άλλα ηλεκτρομαγνητικά μέσα. 
(Ορισμός από την Οδηγία 91/263/ΕΟΚ). 

1.2 εξοπλισμός δορυφορικών επίγειων σταθμών (ΕΔΕΣ): 
Ο εξοπλισμός, ο οποίος είναι ικανός να χρησιμοποιηθεί εί¬ 
τε μόνο για εκπομπή (σταθμός εκπομπής) είτε για εκπο¬ 
μπή και για λήψη (σταθμός εκπομπής-λήψης) είτε μόνο 
για λήψη (σταθμός μόνο λήψης) σημάτων ραδιοεπικοινω¬ 
νίας μέσω δορυφόρων ή άλλων διαστημικών συστημά¬ 
των, με εξαίρεση τον εξοπλισμό δορυφορικών επίγειων 
σταθμών που έχει ειδικά κατασκευαστεί με προορισμό να 
χρησιμοποιείται ως μέρος του δημόσιου τηλεπικοινωνια¬ 
κού δικτύου. 

1.3 επίγεια σύνδεση με το δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δί¬ 
κτυο : Κάθε σύνδεση με το δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δί¬ 
κτυο, η οποία δεν περιλαμβάνει διαστημικό τμήμα. 

1.4 Επιτροπή Εγκρίσεων Τερματικού Εξοπλισμού 
(ΑΟΤΕ): Επιτροπή από εθνικές αντιπροσωπείες των κρα¬ 
τών μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης που ιδρύθηκε στα 
πλαίσια της Οδηγίας 91/263/ΕΟΚ, και προεδρεύεται από 
εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. (Ορισμός από 
το Εγχειρίδιο του ΑΩ1.ΝΒ για την υλοποίηση των διαδικα¬ 
σιών της Οδηγίας 91/263/ΕΟΚ). 

1.5 τεχνική προδιαγραφή : Η προδιαγραφή που περιέ- 
χεται σε έγγραφο, το οποίο καθορίζειτα απαιτούμενα χα¬ 
ρακτηριστικά ενός προϊόντος, όπως στάθμες ποιότητας, 
επίδοση, ασφάλεια ή διαστάσεις, συμπεριλαμβανομένων 
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και των απαιτήσεων που ισχύουν για το προϊόν, όσον αφο¬ 
ρά την ορολογία, τα σύμβολα, τις δοκιμές και τις μεθό¬ 
δους δοκιμών, τη συσκευασία, τη σήμανση και την επιση- 
ματοθέτηση. (Ορισμός από την Οδηγία 91/263/ΕΟΚ). 

1.6 πρότυπο : Η τεχνική προδιαγραφή η οποία έχει θε¬ 
σπιστεί από αναγνωρισμένο οργανισμό τυποποίησης, για 
επαναλαμβανόμενη ή συνεχή εφαρμογή, της οποίας η τή¬ 
ρηση δεν είναι υποχρεωτική. (Ορισμός από την Οδηγία 
91/263/ΕΟΚ). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 Σημαντικές κατηγορίες προτύπων είναι τα 
εθνικά, τα περιφερειακά (π.χ. ευρωπαϊκά) και τα διεθνή 
(παγκόσμια). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 Τα περιφερειακά και τα διεθνή πρότυπα 
θεσπίζονται από αναγνωρισμένες οργανώσεις τυποποίη¬ 
σης, δηλαδή οργανισμούς στους οποίους συμμετέχουν 
ως μέλη εθνικοί οργανισμοί τυποποίησης και άλλοι εθνι¬ 
κοί οργανισμοί. 

1.7 εθνικό πρότυπο : Πρότυπο, το οποίο έχει εγκριθεί 
από εθνικό οργανισμό τυποποίησης και είναι διαθέσιμο 
σΓΟ κοινό. (Ορισμός από τον ΙδΟ/ΙΕΟ Ουίάθ 2-1991). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 Ο εθνικός οργανισμός τυποποίησης της 
Ελλάδας είναι ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης 
(ΕΛΟΤ). Τα εθνικά πρότυπα της Ελλάδας είναι τα Ελληνι¬ 
κά Πρότυπα (Πρότυπα ΕΐΛΟΤ). 

1.8 διεθνές πρότυπο : Πρότυπο, το οποίο έχει εγκριθεί 
από διεθνή οργάνωση τυποποίησης ή από διεθνή οργά¬ 
νωση με δραστηριότητες τυποποίησης και είναι διαθέσι¬ 
μο στο κοινό. (Ορισμός από τον ΙδΟ/ΙΕΟ Όυίάθ 2 -1991) 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 Διεθνείς οργανώσεις τυποποίησης είναι η 
ΙδΟ,ηΙΕΟκαιηΙΤυ: 

ΙδΟ (ΙηΙθΓηαΙϊοπ3ΐθΓ93ηΙζ3ΐΐοηίθΓδΐ3ηοΐ3Γόϊζ3ΐΐοη): Διε¬ 
θνής Οργάνωση Τυποποίησης 
ΙΕΟ (ΙηίθΓΠβΐίοηβΙ ΕΙθοΐΐΌίθοΙιηΐοεΙ ΟοιτίΓτιίδεΐοη) - Διε¬ 
θνής Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή) 

ΙΤϋ (ΙηίΘΓηαίίοπΗΐ ΤβΙθοοηιιηυηίΟΒΐΙοηδ ϋηϊοη) - Διεθνής 
Ένωση Τηλεπικοινωνιών) 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 Διεθνή πρότυπα είναι, αντίσΓΟίχα, τα: 
Διεθνή Πρότυπα ΙδΟ, 

Διεθνή Πρότυπα ΙΕΟ 
Συστάσεις ΙΤϋ (ΙΤϋ-Τ, ΙΤϋ-Ρ), 

καθώς επίσης και κοινά πρότυπα όπως τα Διεθνή Πρό¬ 
τυπα ΙδΟ/ΙΕΟ. 

1.9 ευρωπαϊκό πρότυπο : Πρότυπο, το οποίο έχει εγκρι- 
θεί σύμφωνα με το καταστατικό των ευρωπαϊκών οργα¬ 
νώσεων τυποποίησης, με τις οποίες η Ευρωπαϊκή Ενωση 
έχει συνάψει συμφωνίες (Ορισμός από την Τεχνική Εκθε¬ 
ση ΕΤΡ 022 του ΕΤδΙ). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 Οι Ευρωπαϊκές οργανώσεις τυποποίησης 
είναι η ΟΕΝ, η ΟΕΝΕΕΕΟ και το ΕΤ3Ι: 

ΟΕΝ (ΟοΓπίίθ ΕυΓορΘβπ άθ ΝοππαΙϊδαίιοη): Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή Τυποποίησης 

ΟΕΝΕίΕΟ (ΟοπΊίίθ Ειιτορθθη άβ ΝοπτιαΙίδαΐΐοη ΕΙβσ- 
ΐΓοΐθοΙιηϊηυβ) - Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής 
Τυποποίησης 

ΕΞΤδΙ (Ευτορθ3Π ΤβΙβοοΓηηπυηίσαΐΐοηδ δίαηάαΓάε Ιη- 
δΐίΐυίβ) - Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Προ¬ 
τύπων. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 Τα ευρωπαϊκά πρότυπα είναι τα: 

ΕΝ (ΕυτοροίδοΐΊθ Νογγτι - ΕυΓορβαη δί3ηά3Γά): Ευρωπαϊ¬ 
κό Πρότυπο (ΟΕΝ/ΟΕΝΕΙΕΟ) 

ΕΝ (ΤβίΘοοιΤΗΤΊυηίοΒίΐοη δβηβδ) Ευρωπαϊκό Πρότυπο 
(Τηλεπικοινωνιακή σειρά) (ΕΤδΙ) και το 
ΕΤδ (Ευτορθαη ΤθΙθοοιηηηυηίοαίίοη δΐαηά 3 Γά) Ευρω¬ 


παϊκό Τηλεπικοινωνιακό Πρότυπο (ΕΤδΙ). που είναι υπό 
κατάργηση. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3 Υπό ευρεία έννοια στα ευρωπαϊκά πρότυ¬ 
πα εντάσσονται και οι ακόλουθες κατηγορίες εγγράφων: 
ΟΕΝ/ΟΕΝΕΙΕΟ 

ΕΝν (ΕυΓορ3ϊδθΙΐΘ Νογππ ίυτ νθΓδυοήυηρδννβίδθ 3 ηννθη- 
άυης - ΕυΓορθβη ρΓθ-5ΐαηά3Γά) Πειραματικό Ευρωπαϊκό 
Πρότυπο 

ΗΩ (Ηβπηοηίζαΐϊοη Ωοουπιβηί) Έγγραφο Εναρμόνισης 
και 

Εδ (ΕυΐΌρβεη δρβοίΐϊοαίίοη) Ευρωπαϊκή Προδιαγραφή 
ΕΤδΙ 

Ι-ΕΤδ (ΙπΙθιίιτι ΕΤδ): Προσωρινό Ευρωπαϊκό Τηλεπικοι¬ 
νωνιακό Πρότυπο (που είναι υπό κατάργηση) και 
ΤΒΒ (ΤβοΗηίοαΙ ΒαδΐδίοΓ ΒθρυΙαίίοη): Τεχνική Βάση Κα¬ 
νονισμού. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 4 Σύμφωνα με την Οδηγία 83/189/ΕΟΚ κάθε 
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά την έκδοση 
ενός ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ ή ΕΤδ, οφείλει να αποσύ¬ 
ρει κάθε εθνικό πρότυπό του που έρχεται σε αντίθεση με 
το ευρωπαϊκό και να μεταφέρει στην εθνική του τυποποί¬ 
ηση το ευρωπαϊκό. Για την Ελλάδα αυτό σημαίνει την έκ¬ 
δοση ενός ταυτάριθμου ΕΛΟΤ ΕΝ ή ΕΛΟΤ ΕΤδ που περι¬ 
λαμβάνει αυτούσια την ελληνική μετάφραση του υπόψη 
ευρωπαϊκού προτύπου. 

1.10 τεχνικός κανονισμός: Τεχνικές προδιαγραφές που 
περιλαμβάνουν και τις σχετικές διοικητικές διατάξεις, η 
τήρηση των οποίων είναι υποχρεωτική από το νόμο (άθ ]υ- 
γθ) ή από την πρακτική (άθ ίαοΐο) για την εμπορία ή χρήση 
σε κράτος-μέλος ή σε μεγάλο τμήμα κράτους-μέλους με 
εξαίρεση τις προδιαγραφές που καθορίζονται από τις αρ¬ 
χές τοπικής αυτοδιοίκησης. (Ορισμός από την Οδηγία 
83/189/ΕΟΚ-ΠΔ 206/87). 

111 εναρμονισμένο (ευρωπαϊκό) πρότυπο : Τεχνική 
προδιαγραφή (τεχνική βάση κανονισμού, ευρωπαϊκό 
πρότυπο, έγγραφο εναρμόνισης κτλ.), την οποία υιοθετεί 
μια ευρωπαϊκή οργάνωση τυποποίησης ακολουθώντας 
τις γενικές κατευθύνσεις για τη συνεργασία μεταξύ ευ¬ 
ρωπαϊκών οργανώσεων τυποποίησης και Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής (που υπογράφηκαν στις 13 Νοεμβρίου 1984), 
βάσει εντολής τυποποίησης που του έχει χορηγηθεί από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με την Οδηγία 
83/189/ΕΟΚ και αυτός έχει επίσημα αποδεχθεί. (Ορισμός 
από τον "Οδηγό για την εφαρμογή των Οδηγιών κοινοτι¬ 
κής τεχνικής εναρμόνισης με βάση τις διατάξεις της νέας 
προσέγγισης και της σφαιρικής προσέγγισης" της Ευρω¬ 
παϊκής Επιτροπής). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 Τα εναρμονισμένα πρότυπα δεν είναι ξε¬ 
χωριστή κατηγορία ευρωπαϊκών προτύπων. Στις Οδηγίες 
,ι της νέας προσέγγισης" ο όρος αποτελεί νομικό χαρα¬ 
κτηρισμό εγγράφων υφισταμένων αυτοδικαίως στα πλαί¬ 
σια της ευρωπαϊκής τυποποίησης. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 Τα στοιχεία αναφοράς των εναρμονισμέ¬ 
νων προτύπων δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ενωσης. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3 Παραδείγματα εναρμονισμένων προτύπων: 
Όλες οι ΤΒΒ Σειρά ΕΝ 45000 
ΕΤ3 300 001 Σειρά ΕΝ 29000 

1.12 τεχνική βάση κανονισμού (ΤΒΒ) : Έγγραφο που 
επέχει θέση ευρωπαϊκού προτύπου και εκπονείται από το 
ΕΤδΙ με σκοπό να αποτελέσει κανονιστική βάση στα πλαί- 
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σια της εφαρμογής της Οδηγίας 91/263/ΕΟΚ. (Ορισμός 
από το Εγχειρίδιο του ΑϋΙ_ΝΒ για την υλοποίηση των δια¬ 
δικασιών της Οδηγίας 91/263/ΕΟΚ). 

ΣΗΜΕΙΩΣ Η Μια ΤΒΡ περιλαμβάνει τμήματα από ένα ή 
περισσότερα ΕΤδ ή και ολόκληρα ΕΤ3. 

1.13 κοινός τεχνικός κανονισμός (ΟΤΡ): Τεχνικός κανο¬ 
νισμός που υιοθετείται στα πλαίσια της Οδηγίας 
91/263/ΕΟΚ με Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
ύστερα από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Εγκρί¬ 
σεων Τερματικού Εξοπλισμού (ΑΟΤΕ), και είναι υποχρεω¬ 
τικής εφαρμογής στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ενω¬ 
σης. (Ορισμός από την περιγραφή στο Εγχειρίδιο του 
ΑϋίΝΒ για την υλοποίηση των διαδικασιών της Οδηγίας 
91/263/ΕΟΚ). 

ΣΗΜΕΙΩΣ Η - Ένας ΟΤΡ βασίζεται τεχνικά σε μιαταυτά- 
ριθμη ΤΒΡ. 

1.14 συμμόρφωση : Η εκπλήρωση από ένα προϊόν, μια 
διεργασία ή μια υπηρεσία, όλων των προδιαγραμμένων 
απαιτήσεων. (Ορισμός από τον ΙδΟ/ΙΕΟ Ουϊάθ 2 -1991) 

1.15 δοκιμή : Τεχνική λειτουργία που συνίσταται στον 
προσδιορισμό ενός ή περισσότερων χαρακτηριστικών 
ενός δεδομένου προϊόντος, ή μιας διεργασίας ή υπηρε¬ 
σίας σύμφωνα με μια προδιαγραμμένη διαδικασία. (Ορι¬ 
σμός από τον ΙδΟ/ΙΕΟ Ουϊάθ 2 -1991) 

1.16 έκθεση δοκιμής : Έγγραφο που παρουσιάζει απο¬ 
τελέσματα δοκιμής και άλλες πληροφορίες σχετικές με 
μια δοκιμή. (Ορισμός από τον ΙδΟ/ΙΕΟ Ουϊάθ 2 -1991) 

1.17 εργαστήριο δοκιμών: Εργαστήριο που εκτελεί δο¬ 
κιμές. (Ορισμός από τον ΙδΟ/ΙΕΟ Ουϊάθ 2 -1991) 

1.18 διαπίστευση εργαστηρίου (δοκιμών) : Επίσημη 
αναγνώριση ότι ένα εργαστήριο δοκιμών είναι κατάλληλο 
να διεξάγει ειδικές δοκιμές ή ειδικούς τύπους δοκιμών. 
(Ορισμός από τον ΙδΟ/ΙΕΟ Ουϊάθ 2-1991). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Ο όρος "διαπίστευση εργαστηρίου" μπορεί 
να καλύπτει την αναγνώριση τόσο της τεχνικής ικανότη¬ 
τας όσο και της αμεροληψίας του εργαστηρίου δοκιμών ή 
μόνο της τεχνικής ικανότητάς του. Διαπίστευση χορηγεί¬ 
ται κανονικά ύστερα από επιτυχή αξιολόγηση του εργα¬ 
στηρίου και ακολουθείται από κατάλληλη επιτήρηση. 

1.19 διαπιστευμένο εργαστήριο (δοκιμών) : Εργαστή¬ 
ριο δοκιμών στο οποίο έχει χορηγηθεί διαπίστευση. (Ορι¬ 
σμός από τον ΙδΟ/ΙΕΟ Ουϊάθ 2 -1991). 

1.20 ουσιώδεις απαιτήσεις : Σύνολο απαιτήσεων που 
πρέπει να πληροί ο ΕΔΕΣ. Ειδικότερα: 

α) Η ασφάλεια των προσώπων, όπως νοείται στην με 
αριθμ. 480/85 (ΦΕΚ Β’ 183) Υπουργική Απόφαση (Οδηγία 
73/23/ΕΟΚ Οδηγία Χαμηλής Τάσης). 

β) Οι απαιτήσεις ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας 
εφόσον αφορούν ειδικά τους τους εξοπλισμούς δορυφο¬ 
ρικών επίγειων σταθμών. 

γ) Η προστασία του δημόσιου τηλεπικοινωνιακού δικτύ¬ 
ου από βλάβες. 

δ) Η αποτελεσματική χρησιμοποίηση του φάσματος 
των ραδιοσυχνοτήτων, όπου αυτό χρειάζεται, συμπερι- 
λαμβανομένης και της αποτελεσματικής χρήσης των τρο- 
χιακών πόρων και της αποφυγής επιβλαβών παρεμβολών 
μεταξύ διαστημικών και επίγειων συστημάτων επικοινω¬ 
νιών και άλλων τεχνικών συστημάτων. 

ε) Η διασυνεργασία του εξοπλισμού δορυφορικών επί¬ 
γειων σταθμών με εξοπλισμούς του δημόσιου τηλεπικοι¬ 
νωνιακού δικτύου, με σκοπό την αποκατάσταση, τη χρέω- 
ση, τη συγκράτηση και απόλυση πραγματικών ή ιδεατών 
συνδέσεων. 


ζ) Η διασυνεργασία εξοπλισμού δορυφορικών επίγειων 
σταθμών μέσω του δημοσίου τηλεπικοινωνιακού δικτύου, 
σε αιτιολογημένες περιπτώσεις. 

Περιπτώσεις όπου ο εξοπλισμός δορυφορικών επίγει¬ 
ων σταθμών είναι ικανός, και προορίζεται, να υποστηρίζει 
υπηρεσία για την οποία το Συμβούλιο Υπουργών της Ευ¬ 
ρωπαϊκής Ένωσης έχει αποφασίσει οτι θα πρέπει να είναι 
διαθέσιμη σε όλη την Κοινότητα, θεωρούνται αιτιολογη¬ 
μένες και οι απαιτήσεις που αφορούν αυτή τη διασυνερ- 
γασία πρέπει να καθορίζονται, κατά περίπτωση, σύμφω¬ 
να με τη διαδικασία που τίθεται στο Άρθρο 16 του 
ΠΔ. 122/98 (103Α7/98) 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 Η συμμόρφωση του υπό εξέταση ΕΔΕΣ με 
την Οδηγία Χαμηλής Τάσης ή με την παραπάνω απαίτηση 
α) και β) διασφαλίζεται με γραπτή Δήλωση του Κατα¬ 
σκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του. 
Αυτό σημαίνει ότι ο υποβάλλωντη Δήλωση είναι υπεύθυ¬ 
νος για το ότι το προϊόν είναι ασφαλές από κάθε άποψη. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 Ο εξοπλισμός δορυφορικών επίγειων 
σταθμώνπου δεν προορίζεται να συνδεθεί επιγείως με το 
δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο δεν επιβάλλεται να ικα¬ 
νοποιεί τις παραπάνω ουσιώδεις απαιτήσεις γ), ε) και ζ). 

1.21 αξιολόγηση της συμμόρφωσης : Συστηματική εξέ¬ 
ταση της έκτασης στην οποία ένα προϊόν, μια διεργασία ή 
υπηρεσία ικανοποιεί τις προδιαγραμμένες απαιτήσεις 
(Ορισμός από τον ΙδΟ/ΙΕΟ Ουϊάθ 2-1991) 

1.22 πιστοποίηση : Διαδικασία με την οποία ένα τρίτο 
μέρος διαβεβαιώνει γραπτώς ότι ένα προϊόν, μια διεργα¬ 
σία ή υπηρεσία ικανοποιεί στις προδιαγραμμένες απαιτή¬ 
σεις (Ορισμός από τον ΙδΟ/ΙΕΟ Ουϊάθ 2-1991) 

1.23 διακοινωμένος οργανισμός : Τρίτος Οργανισμός, 
αρμόδιος για την επιτέλεση εργασιών σχετικά με την 
αξιολόγηση της συμμόρφωσης που προβλέπονται από 
μια Οδηγία, ο οποίος υποδεικνύεται από ένα κράτος μέ¬ 
λος μεταξύ των οργανισμών που εμπίπτουν στη δικαιοδο¬ 
σία του, ο οποίος ικανοποιείτο κριτήρια επάρκειας και τις 
καθοριζόμενες από την Οδηγία απαιτήσεις και ο οποίος 
έχει διακοινωθεί (ανακοινωθεί επίσημα) στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και στα υπόλοιπα κράτη μέλη. (Ορισμός από 
τον "Οδηγό για την εφαρμογή των Οδηγιών κοινοτικής τε¬ 
χνικής εναρμόνισης με βάση τις διατάξεις της νέας προ¬ 
σέγγισης και της σφαιρικής προσέγγισης" της Ευρωπαϊ¬ 
κής Επιτροπής). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 Οι αρμοδιότητες ενός διακοινωμένου οργα¬ 
νισμού μπορεί να καλύπτουν και μέρος μόνο μιας Οδηγίας. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 Επίσημος κατάλογος των διακοινωμένων 
οργανισμών δημοσιεύεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

1.24 καθορισμένο εργαστήριο δοκιμών : Εργαστήριο 
δοκιμών, το οποίο έχει καθοριστεί από αρμόδια Αρχή για 
δοκιμές ή κατηγορίες δοκιμών τις οποίες εκτελεί και το 
οποίο πρέπει να ικανοποιεί ένα ελάχιστο αριθμό κριτη¬ 
ρίων. (Ορισμός που προκύπτει από την Οδηγία 
91/263/ΕΟΚ). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 Τα κριτήρια βάσειτων οποίων γίνεται ο κα¬ 
θορισμός ενός εργαστηρίου δοκιμών με το καθεστώς της 
Οδηγίας 91/263/ΕΟΚ είναι τα προβλεπόμενα από το 
εναρμονισμένο πρότυπο ΕΝ 45001, ώστε το εργαστήριο 
να είναι διαπιστευμένο. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 Επίσημος κατάλογος των καθορισμένων 
διαπιστευμένων εργαστηρίων δοκιμών δημοσιεύεται από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3 Τα αποτελέσματα δοκιμών οποιουδήποτε 
καθορισμένου διαπιστευμένου εργαστηρίου δοκιμών γί¬ 
νονται αποδεκτά από οποιοδήποτε διακοινωμένο οργανι¬ 
σμό μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 4 Δεν είναι υποχρεωτικός, για ένα κράτος 
μέλος, ο καθορισμός όλων των διαπιστευμένων κατά ΕΝ 
45001 εργαστηρίων δοκιμών που εμπίπτουν στη δικαιο¬ 
δοσία του. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 5 Ο καθορισμός ενός εργαστηρίου δοκιμών 
μπορεί να ακυρωθεί εφόσον αστό πάψει να ικανοποιεί τα 
κριτήρια βάσει των οποίων καθορίστηκε. Κάθε καθορισμέ¬ 
νο εργαστήριο δοκιμών, για να διατηρεί τον καθορισμό 
του, πρέπει να ενεργεί υπό τη συνολική εποπτείατης αρχής 
που το έχει καθορίσει ή ενός διακοινωμένου οργανισμού 
της χώρας του που ορίζεται από την εν λόγω αρχή . 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 6 Σύμφωνα με το ΠΔ 424/95 ο καθορισμός 
ενός εργαστηρίου δοκιμών στο πλαίσιο της εφαρμογής 
της Οδηγίας 91/263/ΕΟΚ γίνεται με Απόφαση του Υπουρ¬ 
γού Μεταφορών και Επικοινωνιών. 

1.25 τύπος: Δοκίμιο του υπό αξιολόγηση ΕΔΕΣτο οποίο 
είναι αντιπροσωπευτικό της προβλεπόμενης παραγωγής 
και το οποίο παρέχεται σε ένα διακοινωμένο οργανισμό, 
από τον κατασκευαστή του ΕΔΕΣ ή τον εξουσιοδοτημένο 
αντιπρόσωπό του, για να υποβληθεί σε εξέταση και δοκι¬ 
μές με σκοπό την αξιολόγηση της συμμόρφωσης του 
υπόψη ΕΔΕΣ. (Ορισμός που προκύπτει από την Οδηγία 
91/263/ΕΟΚ). 

1.26 ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (ΕΜΟ) : Ικανότη¬ 
τα μιας διάταξης, συσκευής ή συστήματος να λειτουργεί 
ικανοποιητικά στο περιβάλλον όπου βρίσκεται χωρίς να 
προκαλεί απαράδεκτες ηλεκτρομαγνητικές διαταραχές 
σε ό,τιδήποτε βρίσκεται στο περιβάλλον αυτό. (Ορισμός 
από την Οδηγία 89/336/ΕΟΚ - Οδηγία ΕΜΟ). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 Η Οδηγία 89/336/ΕΟΚ, που αφορά την 
ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, - Οδηγία ΕΜΟ -μετα¬ 
φέρθηκε στην ελληνική νομοθεσία με την Υπουργική Από¬ 
φαση 94649/8682/93 (ΦΕΚ 688/Β/13-9-94). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 Η συμμόρφωση του εξεταζόμενου ΕΔΕΣ 
με την Οδηγία ΕΜΟ διασφαλίζεται με γραπτή Δήλωση του 
Κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου 
του, για όλες τις περιπτώσεις του εδαφίου 1.20γ που δεν 
καλύπτονται από τον εκάστοτε εφαρμοζόμενο κοινό τε¬ 
χνικό κανονισμό (ΟΤΒ). Αυτό σημαίνει ότι ο υποβάλλωντη 
Δήλωση είναι υπεύθυνος για το ότι ο ΕΔΕΣ ικανοποιεί τις 
απαιτήσεις για ηλεκτρομαγνητική εκπομπή και ηλεκτρο- 
μαγνητική ατρωσία. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΔΕΣ ΚΑΤΑ ΕΕ 

2.1 Γενική περιγραφή του Συστήματος Πιστοποίησης 
του ΕΔΕΣ 

Η εισαγωγή και εμπορία κάθε είδους ΕΔΕΣ με προορι¬ 
σμό τη σύνδεσή του στο ελληνικό δημόσιο τηλεπικοινω¬ 


νιακό δίκτυο συνεπάγεται την υποχρέωση αξιολόγησης 
και πιστοποίησης της συμμόρφωσής του προς τις ευρω¬ 
παϊκές κοινές απαιτήσεις που περιλαμβάνονται στους 
αντίστοιχους κοινούς τεχνικούς κανονισμούς (ΟΤΒ) ή, ελ¬ 
λείψει ΟΤΒ - στα σχετικά εναρμονισμένα πρότυπα, οπότε 
ταυτόχρονα επιτρέπεται η εμπορία και σύνδεσή του στο 
δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο οποιουδήποτε κρά¬ 
τους μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης (ΕΕ),: 

Η όλη διεργασία λέγεται αξιολόγηση και πιστοποίηση 
της συμμόρφωσης κατά ΕΕ. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προοπτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 
η επέκταση της αξιολόγησης και πιστοποίησης της συμ¬ 
μόρφωσης κατά ΕΕ ώστε να καλύψει κάθε είδος ΕΔΕΣ με 
την ανάπτυξη και έκδοση αντίστοιχων ΟΤΒ. 

Με την αξιολόγηση και πιστοποίηση της συμμόρφωσης 
κατά ΕΕ ενός ΕΔΕΣ εκχωρείται το δικαίωμα τοποθέτησης 
της σήμανσης κατά ΕΕ πάνω σε κάθε μονάδα του ΕΔΕΣ 
που κυκλοφορεί στην ενοποιημένη αγορά της Ευρωπαϊ¬ 
κής Ένωσης. 

Για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης, κατά ΕΕ εφαρ¬ 
μόζεται, ανάλογα με την προτίμηση του ενδιαφερομένου 
κατασκευαστή ΕΔΕΣ ή του εξουσιοδοτημένου αντιπρο¬ 
σώπου του, μία από τις ακόλουθες τρεις διαδικασίες που 
είναι καθιερωμένες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση: 

α. Εξέταση τύπου κατά ΕΕ ακολουθούμενη από Συμ¬ 
μόρφωση προς τον τύπο κατά ΕΕ, 

β. Εξέταση τύπου κατά ΕΕ ακολουθούμενη από Δια¬ 
σφάλιση της ποιότητας παραγωγής κατά ΕΕ ή 

γ. Πλήρης διασφάλιση ποιότητας κατά ΕΕ. 

Οι τρεις παραπάνω διαδικασίες διαρθρώνονται συνολι¬ 
κά από τέσσερις δομοενότητες (πιοάυΐβδ) που ξεχωρί¬ 
ζουν μεταξύ τους. Οι δομοενότητες αυτές είναι: 

1) Εξέταση τύπου 

2) Συμμόρφωση προς τον τύπο 

3) Διασφάλιση της ποιότητας παραγωγής 

4) Πλήρης διασφάλιση ποιότητας. 

Γιατη λειτουργία καθεμιάς από αυτές τις δομοενότητες 
ορίζεται και είναι υπεύθυνος ένας αντίστοιχος διακοινω- 
μένος οργανισμός, χωρίς να αποκλείεται ο ίδιος διακοι- 
νωμένος οργανισμός να είναι υπεύθυνος για περισσότε¬ 
ρες απο μια δομοενότητες. Στο σχήμα 1 που ακολουθεί 
δίνεται το γενικό διάγραμμα της αξιολόγησης και πιστο¬ 
ποίησης της συμμόρφωσης του ΕΔΕΣ. 

Οι κατασκευαστές ΕΔΕΣ ή οι εξουσιοδοτημένοι αντι¬ 
πρόσωποί τους, οι οποίοι πρέπει να εφαρμόζουν τον πα¬ 
ρόντα Κανονισμό κατατάσσονται στις κατηγορίες του Πί¬ 
νακα που ακολουθεί, για καθεμιά από τις οποίες γίνεται 
και αντίστοιχη παραπομπή στις διαδικασίες των σχετικών 
παραγράφων του παρόντος. 
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Πίνακας κατάταξης και κατεύθυνσης των ενδιαφερομένων 
για την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού 


ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ 
(Κατασκευαστή ή Εξουσιοδοτημένου Αντιπροσώπου) 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΣΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 

Α. ΕΔΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΝΔΕΘΕΙ ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΜΕ 

ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΤΥΟ 


Ο υπόψη ΕΔΕΣ έχει πιστοποιηθεί κατά ΕΕ με οποιαδήποτε από τις 
πλήρεις διαδικασίες α, β, γ σε άλλο Κράτος Μέλος της ΕΕ 

2.4, Προοίμιο 

Ο Ενδιαφερόμενος διαθέτει Πιστοποιητικό Εξέτασης Τύπου κατά ΕΕ 
από διακοινωμένο οργανισμό Κράτους Μέλους της ΕΕ 

2.4.1.1 ή 

2.4.1.2 

Ο Ενδιαφερόμενος διαθέτει Έκθεση Δοκιμής για τη συμμόρφωση του 
υπόψη ΕΔΕΣ προς τους σχετικούς ΟΤΒ ή εναρμονισμένα πρότυπα 
από Καθορισμένο Εργαστήριο Δοκιμών μέσα στην ΕΕ 

2.4.1 

Ο Ενδιαφερόμενος θέλει να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι εφαρμόζει ήδη 
σύστημα ποιότητας παραγωγής πιστοποιημένο κατά ΕΝ 29002 από τον 

ΕΛΟΤ ή άλλο διαπιστευμένο οργανισμό Κράτους Μέλους της ΕΕ 

2.4.1 

Ο Ενδιαφερόμενος θέλει να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι εφαρμόζει ήδη 
σύστημα πλήρους διασφάλισης ποιότητας πιστοποιημένο κατά 

ΕΝ 29001 από τον ΕΛΟΤ ή άλλο διαπιστευμένο οργανισμό Κράτους 

Μέλους της ΕΕ 

2.4.2 

Ο Ενδιαφερόμενος δε διαθέτει κανενός είδους πιστοποίηση για 
τον υπόψη ΕΔΕΣ 

2.4.1 ή 
| 2.4.2 

Β. ΕΔΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΝΔΕΘΕΙ ΕΠΙΓΕΙΟΣ 

ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΤΥΟ 

2.9 


2.2 Διακοινωμένοι οργανισμοί - Καθορισμένα εργαστή¬ 
ρια δοκιμών 

2.2.1 Ο ελληνικός διακοινωμένος οργανισμός 

Ο διακοινωμένος οργανισμός του ελληνικού συστήμα¬ 
τος πιστοποίησης των ΕΔΕΣ είναι η: 

Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών (ΕΕΤ) 

Λεωφόρος Κηφισίας 60 
151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ 
Αρ.Τηλεφ.: 6805040-5 
Αρ.Τηλεομ.: 6805049 
που είναι υπεύθυνη 

1) για τη χορήγηση Πιστοποιητικών Εξέτασης τύπου, 

2) για τη χορήγηση Εγκρίσεων Σύνδεσης με τις διαδι¬ 
κασίες: 

α. της Συμμόρφωσης προς τον τύπο, 

β. της Διασφάλισης Ποιότητας Παραγωγής και 

γ. της Πλήρους Διασφάλισης Ποιότητας, καθώς και 

3) για κάθε πληροφόρηση σχετικά με την εφαρμογή του 
παρόντος Κανονισμού. 

Ο οργανισμός αστός έχει επίσημα οριστεί από το Ελλη¬ 
νικό Κράτος και έχει διακοινωθεί από το Υπουργείο Μετα¬ 
φορών και Επικοινωνιών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 
στα άλλα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Στην ΕΕΤ 
έχει χορηγηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο αριθμός 
αναγνώρισης: 

Αριθμός Αναγνώρισης της ΕΕΤ: 0544 

2.2.2 Καθορισμένα εργαστήρια δοκιμών 

Για τη διεξαγωγή των απαιτούμενων δοκιμών και ελέγ¬ 


χων, ο προαναφερόμενος διακοινωμένος οργανισμός 
μπορεί να συνεργάζεται με ένα ή περισσότερα καθορι¬ 
σμένα εργαστήρια δοκιμών που είναι εγκατεστημένα 
στην Ελλάδα ή οπουδήποτε αλλού μέσα στην Ευρωπαϊκή 
Ενωση. 

Ο εκάστοτε ισχύων Επίσημος Κατάλογος των Καθορι¬ 
σμένων Εργαστηρίων Δοκιμών για τις διαδικασίες πιστο¬ 
ποίησης ΕΔΕΣ κατά ΕΕ διατίθεται είτε από την Ευρωπαϊ¬ 
κή Επιτροπή είτε από την ΕΕΤ με καταβολή σχετικού αντι¬ 
τίμου που καθορίζεται από την ΕΕΤ. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τα παραπάνω εργαστήρια ισχύουν τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 1.24. 

2.3 Σήμανση κατά ΕΕ 

Η ειδική σήμανση συμμόρφωσης της Ευρωπαϊκής Ενω¬ 
σης που φέρει κάθε μονάδα του πιστοποιημένου κατά ΕΕ 
εξοπλισμού δορυφορικών επίγειων σταθμών (ΕΔΕΣ) απο- 
τελείταιαπότο αρκτικόλεξο "ΟΕ Μ ακολουθούμενο από τον 
αριθμό αναγνώρισης του αρμόδιου διακοινωμένου οργα¬ 
νισμού και από ένα σήμα που υποδηλώνει ότι ο υπόψη 
ΕΔΕΣ προορίζεται και είναι κατάλληλος για σύνδεση στο 
δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο. Παρακάτω δίνονται τα 
χαρακτηριστικά της σήμανσης κατά ΕΕ: 

Χαρακτηριστικά της σήμανσης κατά ΕΕ 

• Τα τρία επιμέρους σήματα πρέπει να αποτελούν ενι¬ 
αίο σύνολο. 

• Ο αριθμός αναγνώρισης του διακοινωμένου οργανι¬ 
σμού γράφεται στη μέση. 
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• Προκειμένου για την ΕΕΤ ο αριθμός αυτός είναι 0544. 

• Σε περίιττωση σμίκρυνσης ή μεγέθυνσης της σήμαν¬ 
σης, πρέπει να διατηρούνται οι ίδιες αναλογίες. Σ’ αυτήν 
την περίπτωση τα διάφορα στοιχεία της σήμανσης κατά 
ΕΕ πρέπει να έχουν την ίδια ή σχεδόν την ίδια κατακόρυ- 


φη διάσταση, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 
5γτίγπ. 

Στο Σχήμα 2 δίνεται η σχέση διαστάσεων των τριών ση¬ 
μάτων που αποτελούν τη σήμανση κατά ΕΕ όπως προ- 
βλέπεται από το ΠΔ 424/95, ενώ στο Σχήμα 3 φαίνεται η 
ενιαία συγκρότησή τους. 



Αρκτικόλεξο «ΟΕ» 


Μμιο. αναγνώρισης του 
διακοινωμένου οργανισμού 


«-υμμυΛυ καταΛΛηΛΟτητας 
για σύνδεση με το δημόσιο 
γ^ (ιλ λ γ ' ο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο 

Ιχημα 2 Σύνθεση της σήμανσής κατά ΕΕ 



2.4 Ανάλυση των διαδικασιών της πιστοποίησης του 
ΕΔΕΣκατά ΕΕ 

Κατασκευαστής ενός ΕΔΕΣ - ανεξάρτητα από τη χώρα 
παραγωγής - ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του, 
που είναι εγκατεστημένος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο οποί¬ 
ος έχει ήδη πκττοποιήσει τον συγκεκριμένο ΕΔΕΣ σύμφωνα 
με την Οδηγία 91/263/ΕΟΚ όπως αυτή τροποποιήθηκε με 
την Οδηγία 93/97/ΕΟΚ σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊ¬ 
κής Ένωσης (δηλαδή με οποιαδήποτε από τις τρεις διαδι¬ 
κασίες α, β, γ που αναφέρονται στην παράγραφο 2.1 του 
έχει εκχωρηθεί το δικαίωμα, από διακοινωμένο οργανισμό 
του Καταλόγου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να επιθέτει 
στον υπόψη ΕΔΕΣ τη σήμανση κατά ΕΕ και να τον διαθέτει 
ελεύθερα οπουδήποτε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 
του έχει χορηγηθεί η προβλεπόμενη Εγκριση Σύνδεσης) 
δεν υποχρεώνεται σε καμιά πρόσθετη διαδικασία για να τον 
διαθέσει και σιην ελληνική αγορά. 

2.4.1 Εξέταση τύπου κατά ΕΕ 

α. Η Εξέταση τύπου κατά ΕΕ που διενεργείται στην Ελ¬ 
λάδα αποτελεί το πρώτο τμήμα των διαδικασιών α και β 
της παραγράφου 2.1 δηλαδή το τμήμα εκείνο της διαδι¬ 
κασίας κατά το οποίο η Εθνική Επιτροπή Επικοινωνιών 
(ΕΕΤ) διαπιστώνει και. επιβεβαιώνει οτι ένα αντιπροσω¬ 
πευτικό δοκίμιο (τύπος) του ΕΔΕΣ, του οποίου προβλέπε- 


ται η παραγωγή από τον κατασκευαστή, ανταποκρίνεται 
στις διατάξεις του ΠΔ 424/95 (της Οδηγίας 91/263/ΕΟΚ) 
και του ΠΔ 122/98 (103 Α798) (της Οδηγίας 93/97/ΕΟΚ) οι 
οποίες εφαρμόζονται σ’ αυτό (Βλέπε Σχήμα 4). 

β. Η αίτηση για την εξέταση τύπου κατά ΕΕ, υποβάλλε¬ 
ται στην ΕΕΤ από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτη¬ 
μένο αντιπρόσωπό του που είναι εγκατεστημένος στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, σε ειδικό έντυπο που χορηγεί η ΕΕΤ. 

Η αίτηση θα περιλαμβάνει οπωσδήποτε: 

- βεβαίωση του κατασκευαστή ότι ο αϊτών είναι εξου¬ 
σιοδοτημένος αντιπρόσωπός του γενικά για όλα τα προϊ¬ 
όντα ή για το συγκεκριμένο προϊόν (σε περίπτωση αντι¬ 
προσώπου), 

- παράβολο πληρωμής, 

- το όνομα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή και επι¬ 
πλέον, αν η αίτηση υποβάλλεται από τον εξουσιοδοτημέ¬ 
νο αντιπρόσωπο, το όνομα και τη διεύθυνσή του, 

- γραπτή Δήλωση οτι δεν έχει υποβληθεί παρόμοια αί¬ 
τηση σε άλλο διακοινωμένο οργανισμό, 

- γραπτή Δήλωση Συμμόρφωσης ή Πιστοποιητικό Συμ¬ 
μόρφωσης με πρότυπα που εφαρμόζονται στον υπό εξέ¬ 
ταση ΕΔΕΣ σύμφωνα με την Οδηγία Χαμηλής Τάσης 
(Οδηγία 73/23/ΕΟΚ), 

- γραπτή Δήλωση Συμμόρφωσης ή Πιστοποιητικό Συμ- 
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μόρφωσης, όπου αυτό απαιτείται, με πρότυπα που εφαρ¬ 
μόζονται στον υπό εξέταση ΕΔΕΣ σύμφωνα με την Οδη¬ 
γία ΕΜΟ (Οδηγία 89/336/ΕΟΚ), 

- την αναγκαία τεχνική τεκμηρίωση και άλλα έγγραφα 
όπως αυτά καθορίζονται από την ΕΕΤ. 

Η αίτηση και όλα τα έγγραφα που τη συνοδεύουν υπο¬ 
βάλλονται σε δύο αντίγραφα. 

Η αίτηση υποβάλλεται στην ελληνική γλώσσα τα δε συ¬ 
νοδευτικά έγγραφα στα ελληνικά ή στα αγγλικά ή σε οποι¬ 
αδήποτε άλλη γλώσσα χώρας - μέλους της Ε.Ε. εφ’ όσον 
συνυποβάλλονται και μετάφρασεις τους στα ελληνικά ή 
αγγλικά. 

γ. Η τεχνική τεκμηρίωση πρέπει να καταστήσει δυνατή 
την αξιολόγηση της συμμόρφωσης του υπόψη ΕΔΕΣ 
προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις. Γιατο σκοπό αυτό πρέπει, 
στο βαθμό που σχετίζονται με τέτοια αξιολόγηση, να κα¬ 
λύπτει το σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία 
του ΕΔΕΣ. 

Συγκεκριμένα θα περιλαμβάνονται, όσον αφορά την αξιο¬ 
λόγηση της συμμόρφωσης, τουλάχιστον τα ακόλουθα: 

- γενική περιγραφή του τύπου επαρκής για την αναγνώ¬ 
ριση του ΕΔΕΣ, συνοδευόμενη από έγχρωμες φωτογρα¬ 
φίες φωτογραφίες όλων των όψεων του ΕΔΕΣ, η γενική 
εσωτερική εικόνα του και στοιχεία (πλακέτες) του ΕΔΕΣ 
που επηρεάζουν πρόσβαση στα δίκτυα, όπου απαιτείται. 

- τα μελετητικά και τα κατασκευαστικά σχέδια καθώς και 
κατάλογοι των εξαρτημάτων, των κατασκευαστικών υπο¬ 
συστημάτων, των κυκλωμάτων, κτλ., 

- οι περιγραφές και επεξηγήσεις που είναι απαραίτητες 
για την κατανόηση των εν λόγω σχεδίων και καταλόγων 
και τη λειτουργία του ΕΔΕΣ, 

- ο κατάλογος των εναρ μονισμένων προτύπων ή των ελ¬ 
ληνικών εκδόσεών τους (των οποίων τα στοιχεία αναφο¬ 
ράς είναι δημοσιευμένα στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευ¬ 
ρωπαϊκής Ενωσης), που εφαρμόζονται εξ ολοκλήρου ή εν 
μέρει και περιγραφές των λύσεων που εφαρμόζονται για 
την τήρηση των ουσιωδών απαιτήσεων στις περιπτώσεις 
που τα υπόψη πρότυπα δεν έχουν εφαρμοστεί, 

- η έκθεση/εκθέσεις δοκιμής και τα αποτελέσματα των 
εξετάσεων που έχει/έχουνεκδοθεί για τον τύπο του ΕΔΕΣ 
από καθορισμένο/καθορισμένα εργαστήριο/εργαστήρια 
δοκιμών, της επιλογής του, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ενωση 
έχουν διενεργηθεί πριν από την υποβολή της αίτησης. 

- οι προτεινόμενες πληροφορίες ή εγχειρίδιο για τους 
χρήστες. 

δ. Η ΕΕΤ εξετάζει τα τεχνικά έγγραφα, επαληθεύει οτι ο 
τύπος του ΕΔΕΣ έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τα τε¬ 
χνικά έγγραφα και προσδιορίζει τα στοιχεία που έχουν 
σχεδιαστεί σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των προα- 
ναφερόμενων εναρμονισμένων προτύπων ή των ελληνι- 
κώνεκδόσεώντους, καθώς και τα στοιχεία που έχουν σχε¬ 
διαστεί χωρίς την εφαρμογή των κατάλληλων διατάξεων 
των προτύπων αυτών. 

Ένας τύπος είναι δυνατό να καλύπτει πολλές παραλο¬ 
γές του ίδιου προϊόντος, εφ’ όσον οι μεταξύ τους διαφο¬ 
ρές δεν επηρεάζουν το επίπεδο ασφάλειας και τις λοιπές 
απαιτούμενες επιδόσεις του προϊόντος. 

Στην έγκριση τύπου πρέπει να αναγράφονται και όλες οι 
παραλλαγές για τις οποίες ισχύει αυτή η έγκριση τύπου. 

Οι παραλλαγές που δεν εμπίπτουν στην παραπάνω πε¬ 
ρίπτωση οφείλουν να ακολουθήσουν τη διαδικασία για τη 
χορήγηση νέας έγκρισης τύπου. 

ε. Αν ο τύπος ανταποκρίνεται στις διατάξεις του ΠΔ 
424/95 (της Οδηγίας 91/263/ΕΟΚ) και του ΠΔ 122/98 (103 
Α’/98) (της Οδηγίας 93/97/ΕΟΚ) η ΕΕΤ χορηγεί Πιστοποι¬ 


ητικό Εξέτασης Τύπου κατά ΕΕ στον αϊτούντα κατασκευ¬ 
αστή ή στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του. Το πι¬ 
στοποιητικό περιλαμβάνει το όνομα και τη διεύθυνση του 
κατασκευαστή, τα συμπεράσματα της εξέτασης, τις προ¬ 
ϋποθέσεις ισχύος του και τα απαραίτητα στοιχεία για την 
αναγνώριση του εγκριθέντος τύπου. 

Το Πιστοποιητικό Εξέτασης Τύπου κατά ΕΕ που χορη¬ 
γεί η ΕΕΤ είναι δίγλωσσο (στα ελληνικά και στα αγγλικά) 
ώστε να μπορεί να υποβληθεί σε οποιοδήποτε άλλο διά¬ 
κο ινωμένο οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ενωσης χωρίς να 
χρειάζεται μετάφραση και επικύρωση και υπογράφεται 
από τον Πρόεδρο αυτής. 

Κατά την κρίση της ΕΕΤ, προσαρτώνται στο πιστοποιη¬ 
τικό τα σημαντικότερα μέρη των τεχνικών εγγράφων, ενώ 
ένα πλήρες αντίγραφο φυλάσσεται από την ΕΕΤ. 

Αν ο τύπος δεν ανταποκρίνεται στις διατάξεις του ΠΔ 
424/95 (Οδηγία 91/263/ΕΟΚ) και του ΠΔ 122/98 (103 
Α’/98) (Οδηγία 93/97/ΕΟΚ) ειδοποιείται εγγράφως ο αϊ¬ 
τών ότι δεν μπορεί να του χορηγηθεί Πιστοποιητικό Εξέ¬ 
τασης Τύπου κατά ΕΕ και του γνωστοποιούνται οι αποκλί¬ 
σεις του υπόψη "τύπου" από τις αντίστοιχες απαιτήσεις. 
Στη συνέχεια, ο σχετικός Φάκελος τίθεται στο Αρχείο με 
την επιφύλαξη των διαλαμβανομένων στην παράγραφο 
2.7 του παρόντος Κανονισμού. 

Σε κάθε περίπτωση, ο ενδιαφερόμενος κατασκευαστής, ή 
ο εξουσιοδοτημένος ανππρόσωπός του, - εφόσον το επι¬ 
θυμεί- μπορεί να υποβάλει νέα αίτηση σύμφωνα με τις απαι¬ 
τήσεις του εδαφίου β της παρούσας παραγράφου. 

ζ. Ο αϊτών κατασκευαστής, ή ο εξουσιοδοτημένος αντι¬ 
πρόσωπός του, ενημερώνει την ΕΕΤ, η οποία έχει στην κα- 
τοχή της τα τεχνικά έγγραφα που αφορούντο Πιστοποιη¬ 
τικό Εξέτασης Τύπου κατά ΕΕ που του έχει χορηγήσει, για 
οποιαδήποτε τροποποίηση του εγκεκριμένου προϊόντος 
η οποία συνεπάγεται συμπληρωματική έγκριση, στις πε¬ 
ριπτώσεις που οι μεταβολές αυτές μπορεί να επηρεάσουν 
τη συμμόρφωση προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις ή τις προ¬ 
ϋποθέσεις χρήσης του προϊόντος. Αυτή η συμπληρωμα¬ 
τική έγκριση παρέχεται υπό μορφή Συμπληρώματος στο 
αρχικό Πιστοποιητικό Εξέτασης Τύπου κατά ΕΕ. 

Δεν απαιτείται νέα έκθεση δοκιμής στις περιπτώσεις 
όπου τα προϊόντα διαφέρουν μόνο σε διακοσμητικές λε¬ 
πτομέρειες ή στο όνομα του μοντέλου σε περίπτωση που 
έχει μικρότερο αριθμό δυνατοτήτων ως προς τον τύπο. 
Για καθεμιά από τις παραπάνω περιπτώσεις συνιστάται 
στον ενδιαφερόμενο να συμβουλεύεται την ΕΕΤ. 

η. Η ΕΕΤ κοινοποιεί στους υπόλοιπους διακοινωμένους 
οργανισμούς κάθε χρήσιμη πληροφορία σχετική με τα Πι¬ 
στοποιητικά τύπου κατά ΕΕ και τα Συμπληρώματά τους, 
που εκδίδει ή ανακαλεί. 

θ. Η ΕΕΤ θα παρέχει - εφόσον τα ζητούν οι υπόλοιποι 
διακοινωμένοι οργανισμοί - αντίγραφα των Πιστοποιητι¬ 
κών εξέτασης τύπου κατά ΕΕ ή/και των συμπληρωμάτων. 
Τα παραρτήματα των Πιστοποιητικών θα τηρούνται στη 
διάθεση των λοιπών οργανισμών. 

ι. Ο κατασκευαστής, ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσω¬ 
πός του, θα τηρεί, μαζί με τα τεχνικά έγγραφα, ανπγραφο 
των Πιστοποιητικών εξέτασης τύπου κατά ΕΕ και των Συ¬ 
μπληρωμάτων τους, επί μία δεκαετία τουλάχιστον από την 
ημερομηνία της τελευταίας κατασκευής του προϊόντος. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν ούτε ο κατασκευαστής ούτε ο αντιπρό¬ 
σωπός του είναι εγκατεστημένοι στην Ευρωπαϊκή Ενωση, 
την υποχρέωση τήρησης των τεχνικών εγγράφων, ώστε 
να είναι στη διάθεση των παραπάνω οργανισμών, υπέχει 
ο υπεύθυνος για την κυκλοφορία του προϊόντος στην 
αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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Σχήμα4 

Διάγραμμα της διαδικασίας της Εξέτασης τύπου κατά ΕΕ 
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κ. Η απόκτηση του Πιστοποιητικού Εξέτασης Τύπου κα¬ 
τά ΕΕ δεν εξασφαλίζει στον αιτούντα κατασκευαστή, ή 
στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του, την άδεια διά¬ 
θεσης του υπόψη ΕΔΕΣ στις αγορές των Κρατών Μελών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σύνδεσής του στα αντίστοι¬ 
χα δημόσια τηλεπικοινωνιακά δίκτυα. Προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η άδεια αυτή πρέπει οπωσδήποτε να επα¬ 
κολουθήσει είτε η διαδικασία της Συμμόρφωσης προς 
τον Τύπο κατά ΕΕ (παράγραφος 2.4.1.1) είτε η διαδικασία 
της Διασφάλισης Ποιότητας Παραγωγής κατά ΕΕ (παρά¬ 
γραφος 2.4.1.2), οι οποίες καταλήγουν στη λήψη της ανα¬ 
γκαίας Εγκρισης Σύνδεσης κατά ΕΕ. 

Στην περίπτωση όπου ο αϊτών επιθυμεί να ακολουθήσει 
τόσο τη διαδικασία της Εξέτασης Τύπου κατά ΕΕ όσο και τη 
διαδικασία της Συμμόρφωσης προς τον Τύπο κατά ΕΕ ή τη 
Διασφάλιση Ποιότητας Παραγωγής κατά ΕΕ μέσω της ΕΕΤ 
μπορεί να το δηλώνει εξαρχής στην ΕΕΤ για απλούστευση 
των διαδικασιών (Ενοποιημένη Διαδικασία). 

2.4.1.1 Συμμόρφωση προς τον τύπο κατά ΕΕ 

α. Η Συμμόρφωση προς τον τύπο κατά ΕΕ που διενεργεί- 
ται στην Ελλάδα αποτείνει το δεύτερο τμήμα της διαδικα¬ 
σίας α της παραγράφου 2.1 δηλαδή το τμήμα εκείνο της 
διαδικασίας κατά το οποίο ο κατασκευαστής, ή ο εξουσιο¬ 
δοτημένος αντιπρόσωπός του, - που έχει ήδη λάβει Πιστο¬ 
ποιητικό Εξέτασης Τύπου κατά ΕΕ απάτην ΕΕΤ ή διακοινω- 
μένο οργανισμό άλλου κράτους μέλους της ΕΕ - εξασφαλί¬ 
ζει και δηλώνει οτι ο ΕΔΕΣ που κατασκευάζεται και 
πρόκειται να διατεθεί στην αγορά είναι σύμφωνος μετοντύ- 
πο που περιγράφεται οτο εν λόγω Πιστοποιητικό και οτι 
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ΠΔ 424/95 (της Οδη¬ 
γίας 91/263/ΕΟΚ) και του ΠΔ 122/98 (103 Α7/98) (της Οδη¬ 
γίας 93/97/ΕΟΚ) που τον αφορά (βλέπε Σχήμα 5). 

β. Μετά τη λήψη του Πιστοποιητικού εξέτασης τύπου 
κατά ΕΕ ο κατασκευαστής, ή ο εξουσιοδοτημένος αντι¬ 
πρόσωπός του, που επιλέγει να χρησιμοποιήσει τη διαδι¬ 
κασία της Συμμόρφωσης προς τον τύπο κατά ΕΕ, στην 
Ελλάδα, υποβάλλει στην ΕΕΤ 

- παράβολο πληρωμής! 

- αίτηση σε ειδικό έντυπο που χορηγεί η ΕΕΤ 

- επικυρωμένο αντίγραφο του εν λόγω Πιστοποιητικού 
(εκτός αν το Πιστοποιητικό του έχει χορηγηθεί από την 
ίδια την ΕΕΤ) 

* γραπτή Δήλωση συμμόρφωσης προς τον τύπο κατά 
ΕΕ, σε ειδικό έντυπο που χορηγείται από την ΕΕΤ, στην 
οποία αυτός δηλώνει ότι έχει λάβει όλα τα ενδεικνυόμενα 
μέτρα και αναλαμβάνει την ευθύνη ότι ο ΕΔΕΣ που διαθέ¬ 
τει στην αγορά είναι σύμφωνος με τον τύπο βάσει του 
οποίου εκδόθηκε το Πιστοποιητικό εξέτασης τύπου κατά 
ΕΕ του οποίου είναι κάτοχος και οτι ανταποκρίνεται στις 
απαιτήσειςτου ΠΔ424/95 (της Οδηγίας 91/263/ΕΟΚ) που 
τον αφορούν. 

Η αίτηση και όλα τα έγγραφα που τη συνοδεύουν υπο¬ 
βάλλονται σε δύο αντίγραφα. 

Η αίτηση υποβάλλεται στην Ελληνική γλώσσα, τα δε συ¬ 
νοδευτικά έγγγραφα στα ελληνικά ή στα αγγλικά ή σε 
οποιαδήποτε άλλη γλώσσα χώρας - μέλους της Ε.Ε. εφ’ό- 
σον συνυποβάλλονται και μεταφράσεις τους στα ελληνι¬ 
κά ή αγγλικά. 

γ. Μετά την υποβολή των παραπάνω εγγράφων η ΕΕΤ 
συνάπτει με τον αιτούνΓα κατασκευαστή, ή τον εξουσιο¬ 
δοτημένο αντιπρόσωπό του, ειδική συμφωνία για πρό¬ 
γραμμα - συγκεκριμένου αριθμού κατ’ έτος και σε μη τα¬ 
κτά διαστήματα - δειγματοληπτικών δοκιμών των ΕΔΕΣ 
του υπόψη τύπου που διατίθενται στην ελληνική και σε 
οποιαδήποτε άλλη αγορά της Ευρωπαϊκής Ενωσης (Συμ¬ 


φωνία δοκιμών συμμόρφωσης προς τον τύπο). 

Το εφαρμοζόμενο πρόγραμμα δειγματοληψίας καθορί¬ 
ζεται από την ΕΕΤ, λαμβανομένων υπόψη των εκάστοτε 
ισχυουσών σχετικών συστάσεων της Ευρωπαϊκής Ενω¬ 
σης (π.χ. Εγχειρίδιο του ΑΩΙΝΒ). 

Από τη μη ανανέωση εκ μέρους του αιτούντοςτης Συμ¬ 
φωνίας δοκιμών συμμόρφωσης προςτοντύπο συνεπάγε¬ 
ται ότι αυτός δεν συνεχίζει να παράγει το προϊόν. 

δ. Με τη σύναψη της Συμφωνίας δοκιμών συμμόρφω¬ 
σης προς τοντύπο κατά ΕΕ η ΕΕΤ χορηγεί στον αιτούντα 
κατασκευαστή, ή στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό 
του, Εγκριση Σύνδεσης κατά ΕΕ η οποία είναι ειδικό πι¬ 
στοποιητικό που δίνει το δικαίωμα να συνδέεται επιγείως 
ο υπόψη ΕΔΕΣ σε οποιοδήποτε κατάλληλο δημόσιο τηλε¬ 
πικοινωνιακό δίκτυοτης Ευρωπαϊκής Ενωσης. Η Εγκριση 
Σύνδεσης κατά ΕΕ είναι δίγλωσση (στα ελληνικά και στα 
αγγλικά) ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδή- 
ποτε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης χωρίς να 
χρειάζεται μετάφραση και επικύρωση. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Σε περίπτωση τροποποίησης του ΕΔΕΣ και 
έκδοσης απάτην ΕΕΤ, ή υποβολής στην ΕΕΤ, Συμπληρώ¬ 
ματος του Πιστοποιητικού Εξέτασης Τύπου κατά ΕΕ, εξα¬ 
κολουθεί να ισχύει η Εγκριση Σύνδεσης κατά ΕΕ εκτός αν 
έχουν αλλάξει τα στοιχεία προσδιορισμού του ΕΔΕΣ, 
οπότε χορηγείται νέα Εγκριση Σύνδεσης κατά ΕΕ. 

ε. Μετά τη λήψη και της Εγκρισης Σύνδεσης κατά ΕΕ ο 
κατασκευαστής, ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός 
του, έχει το δικαίωμα να επιθέτει τη σήμανση κατά ΕΕτης 
παραγράφου 2.3 σε κάθε μονάδα του υπόψη τύπου 
ΕΔΕΣ, μετά την επίθεση της οποίας μπορεί να διαθέτει 
ελεύθερα τον ΕΔΕΣ τόσο στην ελληνική αγορά όσο και 
στην αγορά οποιουδήποτε άλλου κράτους μέλους της 
Ευρωπαϊκής Ενωσης. Η σήμανση αυτή συνεπάγεται συμ¬ 
μόρφωση του ΕΔΕΣ προς όλες τις Οδηγίες που εφαρμό¬ 
ζονται σ’ αυτόν (Οδηγία 91/263/ΕΟΚ, Οδηγία 93/97/ΕΟΚ, 
Οδηγία 73/23/ΕΟΚ, Οδηγία 89/336/ΕΟΚ). 

ζ. Ο κατασκευαστής έχει την ευθύνη να τη ρεί όλα τα απα¬ 
ραίτητα μέτρα ώστε η διεργασία κατασκευής να διασφαλί¬ 
ζει συνεχώς τη συμφωνία του κατασκευαζόμενου ΕΔΕΣ 
προς τον τύπο που περιγράφεται στο Πιστοποιητικό εξέτα¬ 
σης τύπου κατά ΕΕ, καθώς και προς τις απαιτήσειςτου ΠΔ 
424/95 (της Οδηγίας 91/263/ΕΟΚ) και του ΠΔ 122/98 (103 
Α798) (της Οδηγίας 93/97/ΕΟΚ) οι οποίες τον αφορούν. 

η. Ο κατασκευαστής, ή ο.εξουσιοδοτημένος αντιπρό¬ 
σωπός του, οφείλει να τηρεί αντίγραφο της Δήλωσης 
Συμμόρφωσης προς τον τύπο κατά ΕΕ επί μία δεκαετία 
τουλάχιστον από την ημερομηνία της τελευταίας κατα¬ 
σκευής του προϊόντος. (Βλέπε 2.4.1.1γ) 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν ούτε ο κατασκευαστής ούτε ο αντι¬ 
πρόσωπός του είναι εγκατεστημένος σε Κράτος - Μέλος 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την υποχρέωση τήρησης της 
Δήλωσης συμμόρφωσης προς τοντύπο κατά ΕΕ, ώστε να 
είναι στη διάθεση των οικείων οργανισμών, έχει ο υπεύ¬ 
θυνος για την κυκλοφορία του προϊόντος στην αγορά της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

θ. Για τον έλεγχο των ΕΔΕΣ κατά τις δειγματοληπτικές 
δοκιμές, σύμφωνα με την Συμφωνία δοκιμών συμμόρφω¬ 
σης προς τοντύπο, η ΕΕΤ συνεργάζεται με ένα ή περισ¬ 
σότερα καθορισμένα εργαστήρια δοκιμών μέσα στην ΕΕ. 

Αν ο κατασκευαστής, ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρό¬ 
σωπός του, δεν συμμορφώνεται με τους ορούς της Συμ¬ 
φωνίας δοκιμών συμμόρφωσης προς τον τύπο ή αν η Συμ¬ 
φωνία διακοπεί πριν από τη λήξη της εξαιτίας του κατα¬ 
σκευαστή, ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του, η 
ΕΕΤ θα ανακαλέσει την Έγκριση Σύνδεσης κατά ΕΕ. 
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Σχήμα5 

Διάγραμμα της διαδικασίας της Συμμόρφωσης προς τον τύπο κατά ΕΕ 
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ι. Σε περίπτωση κατά την οποία η ΕΕΤ διαπιστώνει ότι οι 
ΕΔΕΣ, για τους οποίους έχει εκδοθεί Εγκριση Σύνδεσης 
κατά ΕΕ δε συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του ΠΔ 
424/95 (Οδηγία 91/263/ΕΟΚ) και του ΠΔ 122/98 (103 
Α798) (της Οδηγίας 93/97/ΕΟΚ), τότε αυτή μπορείνα ανα¬ 
καλέσει την Εγκριση Σύνδεσης κατά ΕΕ. 

κ. Η ΕΕΤ κοινοποιεί στους υπόλοιπους διακοινωμένους 
οργανισμούς κάθε χρήσιμη πληροφορία σχετική με τις 
Εγκρίσεις Σύνδεσης κατά ΕΕ που εκδίδει ή ανακαλεί, 
λ. Η Εγκριση Σύνδεσης κατά ΕΕ δεν είναι μεταβιβάσιμη. 
2.4.1.2 Διασφάλιση ποιότητας παραγωγής κατά ΕΕ 
α. Η Διασφάλιση ποιότητας παραγωγής κατά ΕΕ που διε- 
νεργείται στην Ελλάδα αποτελείτο δεύτερο τμήμα της δια¬ 
δικασίας β της παραγράφου 2.1, δηλαδή το τμήμα εκείνο 
της διαδικασίας κατά το οποίο ο κατασκευαστής, ή ο εξου¬ 
σιοδοτημένος αντιπρόσωπός του, - που έχει ήδη λάβει Πι¬ 
στοποιητικό Εξέτασης Τύπου κατά ΕΕ από την ΕΕΤ ή διρ- 
κοινωμένο οργανισμό άλλου Κράτους Μέλους της Ευρω¬ 
παϊκής Ένωσης - εξασφαλίζει και δηλώνει οτι τα 
συγκεκριμένα προϊόντα ΕΔΕΣ είναι σύμφωνα με τον τύπο 
που περιγράφεται στο εν λόγω Πιστοποιητικό και οτι αντα¬ 
ποκρίνομαι στις απαιτήσεις του ΠΔ 424/95 (της Οδηγίας 
91/263/ΕΟΚ) και του ΠΔ 122/98 (103 Α'/98) (της Οδηγίας 
93/97/ΕΟΚ) οι οποίες τα αφορούν (βλέπε Σχήμα 7). 

β. Μετά τη λήψη του Πιστοποιητικού Εξέτασης Τύπου 
κατά ΕΕ ο κατασκευαστής, ή ο εξουσιοδοτημένος αντι¬ 
πρόσωπός του, που επιλέγει να χρησιμοποιήσει τη διαδι¬ 
κασία της Διασφάλισης Ποιότητας Παραγωγής κατά ΕΕ, 
στην Ελλάδα, υποβάλλει στην ΕΕΤ 

- παράβολο πληρωμής, 

- αίτηση σε ειδικό έντυπο που χορηγεί η ΕΕΤ, 

- επικυρωμένο αντίγραφο του Πιστοποιητικού Εξέτα¬ 
σης Τύπου κατά ΕΕ (εκτός αν το Πιστοποιητικό του έχει 
χορηγηθεί από την ίδια την ΕΕΤ), 

- γραπτή Δήλωση Συμμόρφωσης προς τον Τύπο κατά 
ΕΕ, σε ειδικό έντυπο που χορηγείται από την ΕΕΤ, στην 
οποία αυτός δηλώνει ότι έχει λάβει όλα τα ενδεικνυόμενα 
μέτρα και αναλαμβάνει την ευθύνη ότι ο ΕΔΕΣ που διαθέ¬ 
τει στην αγορά είναι σύμφωνος με τον τύπο βάσει του 
οποίου εκδόθηκετο Πιστοποιητικό ΕξέτασηςΤύπου κατά 
ΕΕ, του οποίου είναι κάτοχος, και οτι ανταποκρίνεται στις 
απαιτήσεις του ΠΔ 424/95 (της Οδηγίας 91/263/ΕΟΚ) και 
του ΠΔ 122/98 (103 Α798) (της Οδηγίας 93/97/ΕΟΚ) οι 
οποίες τον αφορούν, 

- επικυρωμένο αντίγραφο του Πιστοποιητικού Διασφά¬ 
λισης Ποιότητας Παραγωγής κατά ΕΕ που του έχει χορη¬ 
γηθεί από Διαπιστευμένο Οργανισμό Πιστοποίησης 1 ) 
εμάς της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο οποίος πληροί τα κρι¬ 
τήρια του εναρμονισμένου προτύπου ΕΝ 45012 με επέ¬ 
κταση του πεδίου εφαρμογής της διαπίστευσής του έτσι 
ώστε να περιλαμβάνει και Εξοπλισμό Δορυφορικών Επί¬ 
γειων Σταθμών (ΕΔΕΣ), 

- γραπτή Δήλωση στην οποία αυτός δηλώνει ότι έχει την 
υποχρέωση να ενημερώσει την ΕΕΤ σε περίπτωση λήξης 
της ισχύος του παραπάνω Πιστοποιητικού Διασφάλισης 
Ποιότητας Παραγωγής κατά ΕΕ. 

Η αίτηση και όλα τα έγγραφα που τη συνοδεύουν υπο¬ 
βάλλονται σε δύο αντίγραφα. 

Η αίτηση υποβάλλεται στην Ελληνική γλώσσα, τα δε συ¬ 
νοδευτικά έγγραφα στα ελληνικά ή στα αγγλικά ή σε οποι¬ 


αδήποτε άλλη γλώσσα χώρας - μέλους της Ε.Ε., εφ’ όσον 
συνυποβάλλομαι και μεταφράσεις τους στα ελληνικά ή 
αγγλικά. 

γ. Ο Διαπιστευμένος Οργανισμός Πιστοποίησης εντός · 
της Ευρωπαϊκής Ενωσης που έχει επιλέξει ο αϊτών για την 
πιστοποίηση του συστήματος παραγωγής του κατά ΕΕ 
αξιολογεί και πιστοποιεί το σύστημα ποιότητας παραγω¬ 
γής του αιτούντος σύμφωνα με το εναρμονισμένο πρότυ¬ 
πο ΕΝ 29002, συμπληρωμένο και διαμορφωμένο κατάλ¬ 
ληλα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος III 
της Οδηγίας 91/263/ΕΟΚ (ΠΔ 424/95), και τις απαιτήσεις 
της Οδηγίας 93/97/ΕΟΚ (ΠΔ 122/98,103 Α798.) καθώς και 
τις ειδικές απαιτήσεις των εν λόγω Οδηγιών που ισχύουν 
για τη συγκεκριμένη κατηγορία ΕΔΕΣ. 

δ. Η ΕΕΤ αφού εξετάσει όλα τα έγγραφα που έχουν υπο¬ 
βληθεί χορηγεί στον αιτούντα Εγκριση Σύνδεσης κατά ΕΕ 
η οποία είναι ειδικό πιστοποιητικό που δίνει το δικαίωμα 
να συνδέεται επιγείως ο υπόψη ΕΔΕΣ σε οποιοδήποτε κα¬ 
τάλληλο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο Κράτους Μέλους της 
Ευρωπαϊκής Ενωσης. Η Εγκριση Σύνδεσης κατά ΕΕ είναι 
δίγλωσση (στα ελληνικά και στα αγγλικά) ώστε να μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε Κράτος Μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ενωσης χωρίς να χρειάζεται μετάφραση και 
επικύρωση. 

ε. Μετάτη λήψη και της Έγκρισης Σύνδεσης κατά ΕΕ ο κα¬ 
τασκευαστής, ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του, 
έχει το δικαίωμα να επιθέτει τη σήμανση κατά ΕΕ της παρα¬ 
γράφου 2.3 σε κάθε μονάδα του υπόψη τύπου ΕΔΕΣ μετά 
την επίθεση της οποίας μπορεί να διαθέτει ελεύθερα τον 
ΕΔΕΣ τόσο στην ελληνική όσο και σε οποιαδήποτε άλλη 
αγορά της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Η σήμανση αυτή συνεπά¬ 
γεται συμμόρφωση του ΕΔΕΣ προς όλες τις Οδηγίες που 
εφαρμόζονται σ’ αυτόν (Οδηγία 91/263/ΕΟΚ, Οδηγία 
93/97/ΕΟΚ, Οδηγία 73/23/ΕΟΚ, Οδηγία 89/336/ΕΟΚ). 

ζ. Ο κατασκευαστής έχει την ευθύνη να τηρεί όλα τα απα¬ 
ραίτητα μέτρα ώστε η διεργασία κατασκευής να διασφαλί¬ 
ζει συνεχώς τη συμφωνία του κατασκευαζόμενού ΕΔΕΣ 
προς τον τύπο που περιγράφεται στο Πιστοποιητικό εξέτα¬ 
σης τύπου κατά ΕΕ, καθώς και προς τις απαιτήσεις του ΠΔ 
424/95 (της Οδηγίας 91/263/ΕΟΚ) και του ΠΔ 122/98 (103 
Α798) (της Οδηγίας 93/97/ΕΟΚ) οι οποίες τον αφορούν. 

η. Ο κατασκευαστής, ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρό¬ 
σωπός του, οφείλει να τηρεί αντίγραφο της Δήλωσης 
Συμμόρφωσης προς τον τύπο κατά ΕΕ επί μία δεκαετία 
τουλάχιστον από την ημερομηνία της τελευταίας κατα¬ 
σκευής του προϊόντος. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν ούτε ο κατασκευαστής ούτε ο αντι¬ 
πρόσωπός του είναι εγκατεστημένος στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, την υποχρέωση τήρησης της Δήλωσης συμμόρ¬ 
φωσης προς τον τύπο κατά ΕΕ, ώστε να είναι στη διάθεση 
των οικείων οργανισμών, έχει ο υπεύθυνος για την κυκλο¬ 
φορία του προϊόντος στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένω- 
σης. 

θ. Σε περίπτωση λήξης ή ανάκλησης του Πιστοποιητι¬ 
κού Διασφάλισης Ποιότητας Παραγωγής κατά ΕΕ η ΕΕΤ 
ανακαλεί την Εγκριση Σύνδεσης κατά ΕΕ. 

ι. Η ΕΕΤ κοινοποιεί στους υπόλοιπους διακοινωμένους 
οργανισμούς κάθε χρήσιμη πληροφορία σχετική με τις 
Εγκρίσεις Σύνδεσης κατά ΕΕ που εκδίδει ή ανακαλεί, 
κ. Η Εγκριση Σύνδεσης κατά ΕΕ δεν είναι μεταβιβάσιμη. 


') Στην Ελλάδα τέτοιος οργανισμός είναι ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ). 
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Σχήμοβ 

Διάγραμμα της διαδικασίας της Διασφάλισης Ποιότητας Παραγωγής κατά ΕΕ 


ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ 
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ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 
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2.4.2 Πλήρης διασφάλιση ποιότητας κατά ΕΕ 

α. Η Πλήρης Διασφάλιση Ποιότητας κατά ΕΕ που διε- 
νεργείται στην Ελλάδα αποτελεί τη διαδικασία γ της πα¬ 
ραγράφου 2.1 δηλαδή τη διαδικασία εκείνη κατά την 
οποία ο κατασκευαστής, ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρό¬ 
σωπός του, ο οποίος λειτουργεί πιστοποιημένο σύστημα 
πλήρους διασφάλισης ποιότητας, εξασφαλίζει και δηλώ¬ 
νει ότι τα συγκεκριμένα προϊόντα ΕΔΕΣ είναι σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις του ΠΔ 424/95 (Οδηγίας 91/263/ΕΟΚ) και 
του ΠΔ 122/98 (103 Α/98) (της Οδηγίας 93/97/ΕΟΚ), οι 
οποίες τα αφορούν (βλέπε Σχήμα 7). 

β. Ο κατασκευαστής, ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρό¬ 
σωπός του, που επιλέγει να χρησιμοποιήσει τη διαδικασία 
της Πλήρους Διασφάλισης Ποιότητας κατά ΕΕ, στην Ελ¬ 
λάδα, υποβάλλει στην ΕΕΤ 

- παράβολο πληρωμής, 

- αίτηση σε ειδικό έντυπο που χορηγεί η ΕΕΤ και 

- επικυρωμένο αντίγραφο του Πιστοποιητικού Πλήρους 
Διασφάλισης Ποιότητας κατά ΕΕ που του έχει χορηγηθεί 
από Διαπιστευμένο Οργανισμό Πιστοποίησης 1 ) εντός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ο οποίος πληροί τα κριτήρια του 
εναρμονισμένου προτύπου ΕΝ 45012 με επέκταση του 
πεδίου εφαρμογήςτης διαπίστευσής του έτσι ώστε ναπε- 
ριλαμβάνει και Εξοπλισμό Δορυφορικών Επίγειων Σταθ¬ 
μών (ΕΔΕΣ), 

-γραπτή Δήλωση στην οποία αστός δηλώνει ότι έχει την 
υποχρέωση να ενημερώσει την ΕΕΤ σε περίπτωση λήξης 
της ισχύος του παραπάνω Πιστοποιητικού Πλήρους Δια¬ 
σφάλισης Ποιότητας κατά ΕΕ, 


- γραπτή Δήλωση Συμμόρφωσης ή Πιστοποιητικό Συμ¬ 
μόρφωσης με πρότυπα που εφαρμόζονται στον υπό εξέ¬ 
ταση ΕΔΕΣ σύμφωνα με την Οδηγία Χαμηλής Τάσης 
(Οδηγία 73/23/ΕΟΚ) και την ΚΥΑ 470/85 (ΦΕΚ 183 Β /85), 

- γραπτή Δήλωση Συμμόρφωσης ή Πιστοποιητικό Συμ¬ 
μόρφωσης, όπου αυτό απαιτείται, με πρότυπα που εφαρ¬ 
μόζονται στον υπό εξέταση ΕΔΕΣ σύμφωνα με την Οδη¬ 
γία ΕΜΟ (Οδηγία 89/336/ΕΟΚ) και την ΚΥΑ 
94649/8682/93. 

Η αίτηση και όλα τα έγγραφα που τη συνοδεύουν υπο¬ 
βάλλονται σε δύο αντίγραφα. 

Η αίτηση υποβάλλεται στην Ελληνική γλώσσα, τα δε συ¬ 
νοδευτικά έγγραφα στα ελληνικά ή στα αγγλικά ή σε οποι¬ 
αδήποτε άλλη γλώσσα χώρας - μέλους της Ε.Ε., εφ’ όσον 
συνυποβάλλονται και μεταφράσεις τους στα ελληνικά ή 
αγγλικά. 

γ. Ο Διαπιστευμένος Οργανισμός Πιστοποίησης εντός 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει επιλέξει ο αϊτών για την 
πιστοποίηση του συστήματος ποιότητάς του κατά ΕΕ 
αξιολογεί και πιστοποιεί το σύστημα ποιότητας του αι- 
τούντος σύμφωνα με το εναρμονισμένο πρότυπο ΕΝ 
29001, συμπληρωμένο και διαμορφωμένο κατάλληλα 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος IV της 
Οδηγίας 91/263/ΕΟΚ (ΠΔ 424) και τις απαιτήσεις της 
Οδηγίας 93/97/ΕΟΚ (ΠΔ 122/98 103 Α' /98) καθώς και τις 
ειδικές απαιτήσεις των εν λόγω Οδηγιών που ισχύουν για 
τη συγκεκριμένη κατηγορία ΕΔΕΣ. 


') Στην Ελλάδα τέτοιος οργανισμός είναι ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ). 
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Σχήμα 7 

Διάγραμμα της διαδικασίας της Πλήρους Διασφάλισης Ποιότητας κατά ΕΕ 


ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ 

ή 

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 



[ 


I 


ι 


I 


ΔΗΛΩΣΗ 

ΔΗΛΩΣΗ 

Η 

Η 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙ 

ΚΟ 

ΚΟ 

ΟΔΗΓΙΑΣ 

ΟΔΗΓΙΑΣ 

ΧΑΜΗΛΗΣ 

ΕΜΟ 

■Ββ· 



ΔΗΛΩΣΗ 


ΠΙΣΤΟΠΟΙΗ¬ 

ΤΙΚΌ 

ΠΛΗΡΟΥΣ 
ΙΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣΙ 
ΠΟΙΌΤΗΤΑΣ 
ΚΑΤΑ ΕΕ 
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δ. Η ΕΕΤ αφού εξετάσει άλατα έγγραφα που έχουν υπο¬ 
βληθεί χορηγεί στον αιτούντα Έγκριση Σύνδεσης κατά 
ΙΞΕ, η οποία είναι ειδικό πιστοποιητικό που δίνει το δικαίω¬ 
μα να συνδέεται επιγείως ο υπόψη ΕΔΕΣ σε οποιοδήποτε 
κατάλληλο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο Κράτους Μέλους 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Έγκριση Σύνδεσης κατά ΕΕ 
είναι δίγλωσση (στα ελληνικά και στα αγγλικά) ώστε να 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε Κράτος Μέ¬ 
λος της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς να χρειάζεται μετά¬ 
φρασή και επικύρωση. 

ε. Μετά τη λήψη και της Εγκρισης Σύνδεσης κατά ΕΕ ο κα¬ 
τασκευαστής, ή ο εξουσιοδοτημένος ανππρόσωπός του, 
έχει το δικαίωμα να επιθέτει τη σήμανση κατά ΕΕ της παρα¬ 
γράφου 2.3 σε κάθε μονάδα του υπόψη τύπου ΕΔΕΣ μετά 
ι-ην επίθεση της οποίας μπορεί να διαθέτει ελεύθερα τον 
ΕΔΕΣ τόσο στην ελληνική όσο και σε οποιαδήποτε άλλη 
αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η σήμανση αυτή συνεπά¬ 
γεται συμμόρφωση του ΕΔΕΣ προς όλες τις Οδηγίες που 
εφαρμόζονται σ’ αστόν (Οδηγία 91/263/ΕΟΚ, Οδηγία 
93/97/ΕΟΚ, Οδηγία 73/23/ΕΟΚ, Οδηγία 89/336/ΕΟΚ). 

ζ. Ο κατασκευαστής έχει την ευθύνη να τηρεί όλα τα 
απαραίτητα μέτρα, ώστε ο σχεδιασμός, η κατασκευή, ο 
έλεγχος και η δοκιμή των τελικών προϊόντων να διασφα¬ 
λίζουν συνεχώς τη συμφωνία του κατασκευαζόμενου 
ΕΔΕΣ προς τις απαιτήσεις του ΓΊΔ 424 (της Οδηγίας 
91/263/ΕΟΚ) και του ΠΔ 122/98 (103 Α’/98) (της Οδηγίας 
93/97/ΕΟΚ) οι οποίες τον αφορούν. 

η. Σε περίπτωση λήξης ή ανάκλησης του Πιστοποιητι¬ 
κού Πλήρους Διασφάλισης Ποιότητας κατά ΕΕ η ΕΕΤ 
ανακαλεί την Εγκριση Σύνδεσης κατά ΕΕ. 

θ. Η ΕΕΤ κοινοποιεί στους υπόλοιπους διακοινωμένους 
οργανισμούς κάθε χρήσιμη πληροφορία σχετική με τις 
ΕΕγκρίσεις Σύνδεσης κοιτά ΕΕ που εκδίδει ή ανακαλεί. 

ι. Η Έγκριση Σύνδεσης κατά ΕΕ δεν είναι μεταβιβάσιμη. 

2.5 Απαιτούμενος χρόνος για την ολοκλήρωση των δια¬ 
δικασιών πιστοποίησης - Παράδοση Πιστοποιητικών και 
Εγκρίσεων Σύνδεσης 

Η ΕΕΤ πρέπει να πληροφορεί τον ενδιαφερόμενο κατα¬ 
σκευαστή, ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του, για 
τον απαιτούμενο χρόνο περάτωσης των διαδικασιών πι- 
οποποίησης από την ημέρα υποβολής της αίτησης, με 
προσέγγιση ενός μήνα 

Αν, για σοβαρό λόγο, χρειαστεί να παραταθεί ο παρα¬ 
πάνω χρόνος η ΕΕΤ πρέπει να πληροφορήσει, εγγράφως 
και εγκαίρως, τον ενδιαφερόμενο. 

Τα Πιστοποιητικά και οι Εγκρίσεις Σύνδεσης στέλνονται 
ταχυδρομικώς στον αιτούντα ή παραλαμβάνονται από 
αυτόν ύστερα από σχετική ειδοποίηση. 

2.6 Κατάλογος πιστοποιημένων ΕΔΕΣ κατά Ε.Ε. 

Τουλάχιστο μια φορά το χρόνο η ΕΕΤ εκδίδει πλήρη Κα¬ 
τάλογο Πιστοποιημένων ΕΔΕΣ κατά ΕΕ, ο οποίος στέλνε¬ 
ται στους φορείς εκμετάλλευσης των δημόσιων δικτύων 
και πωλείται σε κάθε άλλον ενδιαφερόμενο. 

Στη διάρκεια του έτους μπορεί να εκδίδονται και συ¬ 
μπληρώματα του Καταλόγου αυτού. 

Τα τεχνικά έγγραφα και στοιχεία που αφορούν τα συ¬ 
γκεκριμένα προϊόντα και υποβάλλονται στην ΕΕΤ θεω¬ 
ρούνται εμπιστευτικού χαρακτήρα. 


2.7 Ενστάσεις - Προσφυγές 

Ενστάσεις για οποιοδήποτε πρόβλημα που αναφύεται 
στις διαδικασίες του παρόντος Κανονισμού ή προσφυγές 
κατά των αποφάσεων της ΕΕΤ, μπορεί να υποβληθούν 
από τον ενδιαφερόμενο κατασκευαστή, ή τον εξουσιοδο¬ 
τημένο αντιπρόσωπό του, στον Πρόεδρο της ΕΕΤ, το αρ¬ 
γότερο εντός ενός μηνός από τη δημιουργία του προβλή¬ 
ματος ή τη σχετική απόφαση. 

2.8 Καταβολή τελών και προστίμων 

α. Για τις εργασίες που εκτελεί η ΕΕΤ εισπράττει τέλη 
σύμφωνα με τον ακόλουθο Πίνακα Τελών: 


Πίνακας Τελών για τις διαδικασίες πιστοποίησης ΕΔΕΣ 


ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

(Δομοενότητα) 

ΤΕΛΟΣ 

Χωριστές 

διαδικασίες 

Δρχ. 

Ενοποιημένη 

διαδικασία 

Δρχ . 

Εξέταση Τύπου 

150.000 

100.000 

100.000 

100.000 

200.000 

Συμμόρφωση προς τον Τύπο 
Διασφάλιση Ποιότητας Παραγωγής 
Πλήρης Διασφάλιση Ποιότητας 


β. Η αίτηση για προφυγή συνοδεύεται από παράβολο 
50.000 δρχ. Σε περίπτωση δικαίωσης του αιτούντος το 
ποσό αυτό επιστρέφεται σ’ αυτόν. 

γ. Τα διάφορα έντυπα που εκδίδονται και διατίθενται 
από την ΕΕΤ θα πωλούνται στον ενδιαφερόμενο σε τιμή 
που αντιστοιχεί στο πραγματικό κόστος τους. 

Τα παράβολα πληρωμής του παρόντος Κανονισμού και 
ταπροβλεπόμενα, κατά περίπτωση, πρόστιμα θα κατατί¬ 
θενται στον Ειδικό Λογαριασμό ανταποδοτικών τελών της 
ΕΕΤ που τηρείται στο Κεντρικό Κατάστημα της Εμπορι¬ 
κής Τράπεζας με αριθμό 83439335. Σε περίπτωση μη κα¬ 
ταβολής των προστίμων αυτά εισπράττονται με τη διαδι¬ 
κασία του ΚΕΔΕ (Κώδικα Εισπράξεων Δημόσιων Εσό¬ 
δων). 

2.9 ΕΔΕΣ που δεν προορίζεται να συνδεθεί επιγείως με 
το δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο ΕΔΕΣ που δεν προ¬ 
ορίζεται να συνδεθεί επιγείως με το δημόσιο τηλεπικοι¬ 
νωνιακό δίκτυο πρέπει να συνοδεύεται από Δήλωση του 
κατασκευαστή ή προμηθευτή του εξοπλισμού, σύμφωνα 
με το υπόδειγμα του Παραρτήματος 8 του παρόντος Κα¬ 
νονισμού ή σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος 
VIII της Οδηγίας 91/263/ΕΟΚ και από εγχειρίδιο οδηγιών 
χρήσεως. 

Αν η διάθεση του υπόψη εξοπλισμού για πρώτη φορά 
στην αγορά της ΕΕ γίνει μέσω της Ελλάδας, αντίγραφα 
των παραπάνω στοιχείων πρέπει να διαβιβάζονται στην 
ΕΕΤ. 

Η σήμανση του εξοπλισμού δορυφορικών επίγειων 
σταθμών μόνο λήψης, ο οποίος δεν προορίζεται να συν¬ 
δεθεί επιγείως με το δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο και 
ο οποίος υπόκευαι στις εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου 
παραγωγής της ΕΕ που καθορίζονται στο Παράρτημα 
του ΠΔ 122/98 (103 Α798) (Οδηγία 93/97/ΕΟΚ), στο βαθ¬ 
μό που αφορούν τις απαιτήσεις του παρόντος Κανόνι- 





ΦΕΚ 1159 


ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


13811 


σμού, συνίσΓαται στη σήμανση κατά ΕΕ που αποτελείται 
από το σύμβολο "ΟΕ': 



Σχήμα 8 

Σήμανση του ΕΔΕΣ που δεν προορίζεται να συνδεθεί 
επιγείως με το δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο 


Ο κατασκευαστής ή ο προμηθευτής του εξοπλισμού 
της παρούσας παραγράφου που κυκλοφορεί στην Ελλά¬ 
δα πρέπει να είναι σε θέση να αιτιολογήσει εφ’ άπαξ, εφό¬ 
σον του ζητηθεί από την ΕΕΤ, την προβλεπόμενη χρήση 
του εν λόγω εξοπλισμού με βάση τα σχετικά τεχνικά χα- 
ρακτηριστικάτου,τιςλειτουργίεςτου καιτιςενδείξειςτου 
τμήματος αγοράς, για το οποίο προορίζεται. 

2.10 Επιτήρηση της αγοράς - Κυρώσεις 
α. Για να εξασφαλιστεί ότι οι συσκευές που εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κανονισμού και δια¬ 
τίθενται στην αγορά ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και 
τους όρους του παρόντος Κανονισμού πραγματοποιείται 
συνεχής επιτήρηση της αγοράς με σχετικούς ελέγχους 
από εντεταλμένα όργανα της ΕΕΤ. 

β. Για τη διεξαγωγή των ελέγχων η ΕΕΤ μπορεί να ζητά 
τη συνδρομή των αρμοδίων Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Μεταφορών και Επικοινωνιών, του Υπουργείου Οικονομι¬ 
κών, των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, των Αστυνομι¬ 
κών Αρχών ή και άλλων Υπηρεσιών. 

γ. Τα αρμόδια όργανα ελέγχου έχουν πρόσβαση, κατά 
το ωράριο εργασίας σε χώρους κατασκευής, αποθήκευ¬ 
σης, συντήρησης, εγκατάστασης και μεταφοράς συσκευ¬ 
ών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
Κανονισμού. Τα αρμόδια όργανα ελέγχου μπορεί να επι¬ 
θεωρούν, να θέτουν σε λειτουργία και να ελέγχουν συ¬ 
σκευές στον τόπο διενέργειας του ελέγχου. 

Μπορεί, επίσης, να αφαιρέσουν προσωρινά 3-5 συ¬ 
σκευές προκειμένου αυτές να προσκομιστούν για έλεγχο 
σε καθορισμένο εργαστήριο δοκιμών που επιλέγεται από 
την ΕΕΤ, για να διαπιστωθεί, αν το προϊόν είναι σύμφωνο 
προς τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού. 

Τα αποτελέσματα των ελέγχων γνωστοποιούνται στον 
ενδιαφερόμενο μέσα σε 60 ημέρες από τη λήψη των δειγ¬ 
μάτων. Μέσα στην ίδια προθεσμία τα δείγματα που παρε- 
λήφθησαν και ήταν σύμφωνα με τις διατάξεις του παρό¬ 
ντος Κανονισμού επιστρέφονται στον κάτοχό τους και η 
ΕΕΤ υποχρεώνεται να καλύψει τις δαπάνες για την εκτέ¬ 
λεση του ελέγχου. 

Αν τα δείγματα δεν είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του 
παρόντος Κανονισμού ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται 


να καλύψει τις δαπάνες για την εκτέλεση των εξετάσεων 
και η ΕΕΤ λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα, ώστε να 
εξασφαλιστεί (με δαπάνες του ενδιαφερομένου) η μη 
διάθεση στην αγορά της συγκεκριμένης παρτίδας από 
την οποία έχουν ληφθείτα δείγματα. 

δ. Τα εντεταλμένα όργανα για πραγματοποίηση των 
ελέγχων καθώς και οι εμπλεκόμενες Υπηρεσίες και Εργα¬ 
στήρια, δε φέρουν καμιά ευθύνη για την κατάσταση των 
δειγμάτων ΕΔΕΣ που απετέλεσαν δοκίμια για τις προανα- 
φερόμενες δοκιμές 

ε. Σε περίπτωση άρνησης του προμηθευτή να δεχτείτον 
έλεγχο, ή σε περιπτώσεις παράβασης των όρων του πα¬ 
ρόντος Κανονισμού επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από 
την κείμενη νομοθεσία διοικητικές, ποινικές και χρηματι¬ 
κές κυρώσεις. 

ζ. Η επιτήρηση της αγοράς καλύπτει κάθε είδους τηλε¬ 
πικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό ΕΔΕΣ που δεν προορί¬ 
ζεται να συνδεθεί επιγείως με το δημόσιο τηλεπικοινωνια¬ 
κό δίκτυο. 

2.10.1 Ελεγχος και διαδικασίες για ΕΔΕΣ που κυκλοφο¬ 
ρεί νόμιμα 

Κάθε είδος ΕΔΕΣ που κυκλοφορεί νόμιμα στην ελληνι¬ 
κή αγορά θα φέρει είτε τη σήμανση κατά ΕΕ της παρα¬ 
γράφου 2.3 ή, προκειμένου για εξοπλισμό που δεν προο¬ 
ρίζεται να συνδεθεί επιγείως με το δημόσιο τηλεπικοινω¬ 
νιακό δίκτυο θα φέρει τη σήμανση κατά ΕΕ της 
παραγράφου 2.9). 

Όταν διαπιστωθεί οτι ένας ΕΔΕΣ που φέρει νόμιμα τη 
σήμανση κατά ΕΕ της παραγράφου 2.3, και χρησιμοποι¬ 
είται κανονικά σύμφωνα με τον προορισμό του δεν αντα- 
ποκρίνεται στις σχετικές ουσιώδεις απαιτήσεις τότε η 
ΕΕΤ έχει το δικαίωμα να λάβει τα κατάλληλα μέτρα ώστε 
να αποσυρθεί από την αγορά ο εξοπλισμός αυτός ή να 
απαγορευτεί ή περιοριστεί η διάθεσή του στην αγορά. 
Στην περίπτωση αυτή η ΕΕΤ πρέπει να πληροφορήσει 
αμέσως την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με αιτιολογημένη από¬ 
φαση - την οποία ανακοινώνει και στους άλλους διακοι- 
νωμένους οργανισμούς - προκειμένου η Ευρωπαϊκή Επι¬ 
τροπή να λάβει τα απαραίτητα μέτρα, ιδίως όταν η μη τή¬ 
ρηση των ουσιωδών απαιτήσεων οφείλεται: 

ι) σε λανθασμένη εφαρμογή των σχετικών εναρμονι¬ 
σμένων προτύπων ή κοινών τεχνικών κανονισμών, 

μ) σε ελλείψεις των εν λόγω εναρμονισμένων προτύπων 
ή των κοινών τεχνικών κανονισμών. 

Η ΕΕΤ, όταν διαπιστώσει οτι εξοπλισμός δορυφορικών 
επίγειων σταθμών που δεν είναι σύμφωνος με τις σχετικές 
ουσιώδεις απαιτήσεις φέρει σήμανση κατά ΕΕ, επιβάλλει, 
με αιτιολογημένη απόφασή της και κατόπιν ακροάσεως 
του υπεύθυνου κατασκευαστή ή εξουσιοδοτημένου αντι¬ 
προσώπου, το πρόστιμο που προβλέπεται στο ΠΔ 122/98 
(103 Α798), άρθρο 8, παράγραφος 2 και πληροφορεί σχε¬ 
τικά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα άλλα Κράτη Μέλη. 

Σε περίπτωση που διαπιστώνεται, από την ΕΕΤ, ότι 
ΕΔΕΣ φέρει αντικανονική τοποθέτηση σήμανσης κατά 
ΕΕ, ή ουδεμία σήμανση ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδο¬ 
τημένος αντιπρόσωπός του, αφού ειδοποιηθεί εγγρά- 
φως, υποχρεώνεται να μεριμνήσει για τη συμμόρφωση 
του συγκεκριμένου προϊόντος προς τις σχετικές προδια¬ 
γραφές της σήμανσης κατά ΕΕ που το αφορούν. 

Αν, παρά την ειδοποίηση το προϊόν εξακολουθεί να μην 
είναι σύμφωνο με τις σχετικές προδιαγραφές της σήμαν¬ 
σης τότε η ΕΕΤ λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα ώστε 
να περιοριστεί ή να απαγορευθεί η διάθεση στην αγορά 





13812 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


του συγκεκριμένου προϊόντος ή να εξασφαλιστεί η από¬ 
συρσή του από την αγορά και επιβάλλει, με αιτιολογημέ¬ 
νη απόφασή της και κατόπιν ακροάσεως του υπεύθυνου 
κατασκευαστή ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, το 
πρόστιμο που προβλέπεται στο ΠΔ 122/98 (103 Α798) , 
άρθρο 14, παράγραφος 2. 

2.10.2 Ελεγχος και διαδικασίες για ΕΔΕΣ που κυκλοφο¬ 
ρεί μη νόμιμα 

Απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά ΕΔΕΣ και σύνδε¬ 
ση (σε περίπτωση ΕΔΕΣ συνδεόμενου επιγείως) στα δη¬ 
μόσια τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, αν αυτός δεν φέρει την 
ενδεδειγμένη από τις δύο προαναφερόμενες (παρ. 
2.10.1) σημάνσεις. 

α. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί, από την ΕΕΤ ή από 
τους φορείς εκμετάλλευσης δημόσιων τηλεπικοινωνια¬ 
κών δικτύων, ότι διακινούνται εμπορικά, ή έχουν συνδεθεί 
επιγείως στο δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο, ΕΔΕΣ 
που δεν φέρουν τις παραπάνω νόμιμες σημάνσεις τότε η 
ΕΕΤ επιβάλλει, με αιτιολογημένη απόφασή της και κατό¬ 
πιν ακροάσεως του υπεύθυνου κατασκευαστή ή εξουσιο¬ 
δοτημένου αντιπροσώπου, το πρόστιμο που προβλέπεται 
στο ΠΔ 122/98 (103 Α798), άρθρο 14, παράγραφος 5 

Αν ο εν λόγω ΕΔΕΣ είναι ήδη συνδεδεμένος σε δημόσιο 
τηλεπικοινωνιακό δίκτυο, ο φορέας εκμετάλλευσης του 
υπόψη δικτύου μπορεί να εφαρμόσειτις διατάξεις του Κα¬ 
νονισμού του για την αποσύνδεση του ΕΔΕΣ, ειδοποιώ¬ 
ντας προηγουμένως εγγράφως το συνδρομητή. 

β. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ένας εξοπλισμός 
που είναι ήδη συνδεδεμένος επιγείως σε δημόσιο τηλεπι¬ 
κοινωνιακό δίκτυο φέρει τη σήμανση της παραγράφου 
2.9 και όχι εκείνη της παραγράφου 2.3, ο φορέας εκμε¬ 
τάλλευσης του υπόψη δικτύου ειδοποιεί εγγράφως το 
συνδρομητή για αποσύνδεση του εν λόγω εξοπλισμού, 
ανακοινώνοντας την επιστολή και στην ΕΕΤ, και εφαρμό¬ 
ζει τις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού του. Η ΕΕΤ επι¬ 
βάλλει, με αιτιολογημένη απόφασή της και κατόπιν ακρο¬ 
άσεως του υπεύθυνου κατασκευαστή ή εξουσιοδοτημέ¬ 
νου αντιπροσώπου, το πρόστιμο που προβλέπεται στο ΠΔ 
122/98 (103 Α798), άρθρο 3, παράγραφος 4. 

2.11 Διάρκεια Ισχύοςτων Εγκρίσεων Σύνδεσης κατά ΕΕ 

Η διάρκεια ισχύος μιας Εγκρισης Σύνδεσης κατά ΕΕ εί¬ 
ναι απεριόριστη με την προϋπόθεση ότι εξακολουθούν να 
ισχύουν οι σχετικοί κοινοί τεχνικοί κανονισμοί. 

2.12 Μεταβίβαση της Εγκρισης Σύνδεσης κατά ΕΕ 

2.12.1 Προκειμένου μια Εγκριση Σύνδεσης κατά ΕΕ να 


μεταβιβαστεί ο κάτοχός της πρέπει να το γνωστοποιήσει 
στην ΕΕΤ επιστρέφοντας το πρωτόγραφο έγγραφο της 
Εγκρισης Σύνδεσης κατά ΕΕ. 

2.12.2 Ταυτόχρονα, ο ενδιαφερόμενος μέλλων κάτοχος 
πρέπει να ζητήσει από την ΕΕΤ την επ’ ονόματί του χορή¬ 
γηση Έγκρισης Σύνδεσης κατά ΕΕ για τον εν λόγω ΕΔΕΣ, 
δηλώνοντας ότι αναλαμβάνει όλες τις παρούσες και μελ¬ 
λοντικές υποχρεώσεις της Έγκρισης Σύνδεσης κατά ΕΕ 
που πρόκειται να αποκτήσει και επισυνάπτοντας: 

α. παράβολο πληρωμής 70.000 δρχ, 

β. γραπτή Δήλωση του κατασκευαστή ότι ο αϊτών ενερ¬ 
γεί ως εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του, 

γ. πιστοποιητικό εγγραφής του σε εμπορικό, βιομηχανι¬ 
κό, βιοτεχνικό ή γεωργικό επιμελητήριο, ή σε άλλο ισοδύ¬ 
ναμο οργανισμό χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

2.12.3 Η ΕΕΤ, αν δέχεται τη δηλωθείσα μεταβίβαση, χο¬ 
ρηγεί στον ενδιαφερόμενο, χωρίς να ζητήσει νέες δοκι¬ 
μές συμμόρφωσης, Έγκρισης Σύνδεσης κατά ΕΕ που 
διατηρεί τόσο την εμπορική ονομασία του ΕΔΕΣ όσο και 
τον Αριθμό Εγκρισης, μέσα σε 30 ημέρες από την ημερο¬ 
μηνία γνωστοποίησης. Αν η ΕΕΤ δεν δέχεται τη μεταβίβα¬ 
ση γνωστοποιεί και στους δύο αιτούντες, μέσα στις ίδιες 
προθεσμίες, τους λόγους της απόφασής της επιστρέφο- 
ντας στον κάτοχο το πρωτότυπο έγγραφο της Εγκρισης 
Σύνδεσης κατά ΕΕ. 

2.13 Μεταβολή της εμπορικής ονομασίας 

2.13.1 Αν, οποτεδήποτε κατά τη διαδικασία της πιστο¬ 
ποίησης ή μετά τη χορήγηση της Εγκρισης Σύνδεσης κα¬ 
τά ΕΕ, επέλθει μεταβολή της εμπορικής επωνυμίας του 
αιτούντοςήτου κατασκευαστή, ο τελευταίος πρέπει νατό 
γνωστοποιήσει - όπως προβλέπεται στο επόμενο εδάφιο 
- στην ΕΕΤ η οποία λαμβάνει υπόψη της τη μεταβολή επι¬ 
βεβαιώνοντας το γεγονός στον ενδιαφερόμενο μέσα σε 
20 ημέρες από την ημερομηνία της γνωστοποίησης. 

2.13.2 Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να γνωστοποιήσει τα 
στοιχεία που αφορούν τη μεταβολή και να επισυνάψει, σε 
επικυρωμένο αντίγραφο, πιστοποιητικό της νέας εγγρα¬ 
φής του σε εμπορικό, βιομηχανικό, βιοτεχνικό ή γεωργικό 
επιμελητήριο, ή σε άλλο ισοδύναμο οργανισμό χώρας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

2. Επισυνάπτεται πίνακας περιεχομένων του Κανονι¬ 
σμού. 

3. Ο Κανονισμός αυτός ισχύει από τη δημοσίευσή του 
στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ... 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2... 

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΔΕΣ ΚΑΤΑ ΕΕ. 

2.1 Γενική περιγραφή του Συστήματος Πιστοποίησης του ΕΔΕΣ . 

2.2 Διακοινωμένοι οργανισμοί - Καθορισμένα εργαστήρια δοκιμών. 

2.3 Σήμανση κατά ΕΕ. 

2.4 Ανάλυση των διαδικασιών της πιστοποίησης του ΕΔΕΣ κατά ΕΕ. 

2.5 Απαιτούμενος χρόνος για την ολοκλήρωση των διαδικασιών πιστοποίησης - Παράδοση 

Πιστοποιητικών και Εγκρίσεων Σύνδεσης . 

2.6 Πληροφορίες που παρέχει η ΕΕΤ... 

2.7 Ενστάσεις - Προσφυγές .. 

2.8 Καταβολή τελών και προστίμων . 

2.9 ΕΔΕΣ που δεν προορίζεται να συνδεθεί επιγείως με το δημόσιο τηλεπικοινωνιακό 

δίκτυο. 

2.10 Επιτήρηση της αγοράς-Κυρώσεις . 

2.11 Διάρκεια Ισχύος των Εγκρίσεων Σύνδεσης κατά ΕΕ. 

2.12 Μεταβίβαση της Εγκρισης Σύνδεσης κατά ΕΕ. 

2.13 Μεταβολή της εμπορικής ονομασίας. 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: Εντυπα Αίτησης για Εξέταση Τύπου κατά ΕΕ 

εξοπλισμού δορυφορικών επίγειων σταθμών (ΕΔΕΣ) 35 
1Α. Εντυπο Αίτησης στα ελληνικά 
1Β. Εντυπο Αίτησης στα αγγλικά 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: Εντυπο Πιστοποιητικού Εξέτασης Τύπου κατά ΕΕ 45 
εξοπλισμού δορυφορικών επίγειων σταθμών (ΕΔΕΣ) 

2Α. Εντυπο Πιστοποιητικού Εξέτασης Τύπου κατά ΕΕ 
2Β. Εντυπο Συμπληρώματος Πιστοποιητικού Εξέτασης Τύπου κατά ΕΕ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: Υπόδειγμα Δήλωσης Συμμόρφωσης προς τον Τύπο κατά ΕΕ 51 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: Εντυπο Εγκρισης Σύνδεσης κατά ΕΕ εξοπλισμού δορυφορικών 55 
επίγειων σταθμών(ΕΔΕΣ) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5: Υπόδειγμα Δήλωσης εξοπλισμού δορυφορικών επίγειων σταθμών 59 
(ΕΔΕΣ) που δεν προορίζεται να συνδεθεί επιγείως με το δημόσιο 
τηλεπικοινωνιακό δίκτυο 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

ΕΝΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΥΠΟΥ ΚΑΤΑ ΕΕ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΓΕΙΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ (ΕΔΕΣ) 
(Παράγραφος 2.4.1) 


ΙΑ. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 


1Β. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ 
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ΕΕΤ 

Εθνική Εττιτροττή Τηλεπικοινωνιών 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΥΠΟΥ ΚΑΤΑ ΕΕ 

Εξοπλισμού Δορυφορικών Επίγειων Σταθμών (ΕΔΕΣ) 

(Συμπληρώστε με κεφαλαία γράμματα ή δακτυλογραφήστε) 

1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΑΙΤΟΥΝΤΑ 

(Αυτό το τμήμα συμπληρώνεται πάντοτε ακόμα και αν ο αϊτών δεν είναι ο κατασκευαστής) 

1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ 

Ονομα ή Επωνυμία: 

Διεύθυνση: 

Ταχυδρ. Θυρίδα: 

Χώρα 

Αρ. Τηλεφ : Αρ. Τηλεομ.: 

Αρμόδιος: Αρ. Τηλεφ.: 

1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ 

(Αυτό το τμήμα συμπληρώνεται εφόσον η αίτησ η υποβάλλεται από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο) 

Ονομα ή Επωνυμία: 

Διεύθυνση: 

Ταχυδρ Θυρίδα: 

Χώρα 

Αρ Τηλεφ : Αρ. Τηλεομ.: 

Αρμόδιος: Αρ. Τηλεφ.: 

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΔΕΣ 

(Προδιαγράψτε τα χαρακτηριστικά ίου Εξοπλισμού Δορυφορικών Επίγειων Σταθμών) 



Κατασκευαστής: 
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Εμπορική Ονομασία/Σήμα Κατατεθέν: 


Μοντέλο: 


Παρτίδα και/ή Αριθ. Σειράς: 


Σύντομη περιγραφή του προϊόντος και της προβλεπόμενης χρήσης του (Βλέπε τμήμα 10): 


3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

(Αναγράψτε τους τεχνικούς κανονισμούς κα»/ή τα Πρότυπα που έχουν εφαρμοστεί εν όλω ή εν μέρειΌταν ΕΔΕΣ) 


4. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ 


4.1 Ο ΕΔΕΣ διαθέτει τις ακόλουθες ευκολίες 

(Προδιαγράψτε όλες τις τυπικές προαιρετικές ευκολίες ττου διαθέτει ο ΕΔΕΣ) 


4.2 Ο ΕΔΕΣ μπορεί να επεκταθεί με τις ακόλουθες ευκολίες 

(Προδιανράφτε όλες τις προαιρετικές ευκολίες με τις οποίες μπορεί να επεκταθεί ο ΕΔΕΣ) 


5. ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΔΟΚΙΜΗΣ 

(Αναγράψτε τον (τους) Οργανισμό ( ούς) που έχει (-ουν) εκτελέσει δοκιμές και εκδώσει Εκθεση (-σεις) Δοκιμής) 


Οργανισμός Α 


Ημερομηνία Εκδοσης: 
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Αριθμός (οί) Εκδοσης 


Η Εκθίση Δοκιμής αφορά: | | Νέα Εξέταση Τύπου |^| Συμπληρωματική Εξέταση Τύπου 


Οργανισμός Β 


Ημερομηνία Εκδοσης: 


Αριθμός (-οί) Εκδοσης: 


Η Εκθεση Δοκιμής αφορά | | Νέα Εξέταση Τύπου |^| Συμπληρωματική Εξέταση Τύπου 


6. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΔΕΣ 

(Συμπληρώστε αυτό το τμήμα μόνο όταν πρόκειται για τροποποιήσω σε ΕΔΕΙ για τον οποίο έχει ήδη εκδοθεί Πιστοποιητικό 
Εξέτασης Τόπου) 


Οργανισμός που εξέδωσε το Πιστοποιητικό Εξέτασης Τύπου: 


Ημερομηνία Εκδοσης: 


Αριθμός Εκδοσης: 


Περιγραφή των τροποποιήσεων: 

(Αναγράψτε, εδω ή σε χωριστό Παράρτημα, όλες τις τροποποιήσεις σε εξαρτήματα, διαγράμματα, έγγραφα κτλ ) 


7. ΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ Ο ΕΔΕΣ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΝΔΕΘΕΙ ΕΠΙΓΕΙΟΣ 
Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ - 
ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ 
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8. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 


Μαζί με την Αίτηση υποβάλλονται και τα ακόλουθα έγγραφα και στοιχεία: 

α. γενική περιγραφή του τύπου επαρκής για τον προσδιορισμό του ΕΔΕΣ, 
β. φωτογραφίες όλων των όψεων του ΕΔΕΣ, 

γ. μελετητικά και κατασκευαστικά σχέδια και κατάλογοι εξαρτημάτων, κατασκευαστικών 
υποσυστημάτων, κυκλωμάτων κτλ., 

δ. περιγραφές και επεξηγήσεις απαραίτητες για την κατανόηση των εν λόγω σχεδίων και 
καταλόγων και τη λειτουργία του ΕΔΕΣ, 

ε. περιγραφή των λύσεων που υιοθετήθηκαν για την υλοποίηση των ουσιωδών απαιτήσεων 
σε περίπτωση μη εφαρμογής εναρμονισμένων προτύπων, ν 

ζ. εκθέσεις δοκιμής, 

η. αποτελέσματα εξετάσεων που,ενδεχομένως, έχουν προηγηθεί, 
θ. οδηγίες χρήσης ή, αν δεν υπάρχουν, σχέδιο οδηγιών χρήσης, 
ι. στην περίπτωση που ο αϊτών δεν είναι ο ίδιος ο κατασκευαστής, γραπτή δήλωση του 
κατασκευαστή (που αναγράφεται στο τμήμα 1.1 της Αίτησης) ότι ο απών ενεργεί ως 
εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του. 


9. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 


Ο αϊτών δηλώνει υπευθύνους ότι: 

α. δεν έχει υποβάλει, ούτε πρόκειται να υποβάλει, παρόμοια αίτηση σε άλλον διακοινωμένο 
οργανισμό εκτός της ΕΕΤ, 

β. αποδέχεται την καταβολή των αναγκαίων τελών με το συνυποβαλλόμενο παράβολο 
πληρωμής, 

γ. είναι ενήμερος για τον Κανονισμό Πιστοποίησης του ΕΔΕΣ (ιδιαίτερα για το γεγονός ότι 
μετά την απόκτηση του Πιστοποιητικού Εξέτασης Τύπου πρέπει να ακολουθήσει η 
διαδικασία της συμμόρφωσης προς τον τύπο ή η διαδικασία της διασφάλισης 
ποιότητας παραγωγής προτού επιτραπεί η διάθεση του υπόψη ΕΔΕΣ στην αγορά), 

δ. έχει συμπληρώσει την παρούσα αίτηση με ειλικρίνεια. 


Τόπος: 


Ημερομηνία: 


Υπογραφή 


Σφραγίδα του αιτούντος: 


ΦΕΚ 1159 
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ΕΕΤ 


Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών 

ΝειΙιοπηΙ Τθΐ 6 θθΓηΓπυηΐο 3 θοπ 5 Οοπιιηϊβκϊοη 




ΑΡΡί.ΙΟΑΤΙΟΝ ΡΟΚ ΑΝ Ευ ΤΥΡΕ-ΕΧΑΜΙΝΑΤΙΟΝ 

ίοΓ δΒίθΙϋίβ Ε3ΓΙΜ δίβίίοη Εςυίρηιβηί (δΕδΕ) 


(ΡΙ6336 ίγρβ ΟΓ υ 5 β ΡΙοοΚ ΙβΜβΓ») 


1. ΙΝΡΟΡΜΑΤΙΟΝ ΟΟΝΟΕΡΝΙΝΟ ΤΗΕ ΑΡΡϋΟΑΝΤ 

(ΤΗϋ νοΙιοπ $ΡουΙ(Ιεοπιρίβίβίΐ βνςη ιί Ιήβ βρρΙΙοθη! »β ηο! ΙΙϊβ ΓΤ'θηυΙ^ΟυΓθί} 


1.1 ΜΑΝυΡΑΟΤυΡΕΚ ’5 ϋΑΤΑ 



Οοη( 3 θΙ ρθΓ$οη 


ΤβΙβρίιοηβ: 


1.2 ΑυΤΗΟΒΙΖΕΟ ΡΕΡΡΕδΕΝΤΑΤίνΕ ΟΡ ΤΗΕ ΜΑΝΙΙΡΑΟΤυΚΕΚ 

(ΤΜΐ5 δβείίοη *(ιουΙ<1 Ρβ οοηηρΙβΙθίΙ *ί ίΜβ βρρϋεβηΐ ί3 (Ρβ »υΙΡοοζβό ΓβρΓβββηΐβΐινθ οί ΙΡβ ΓηβηυίβοΙυΓβΟ 



ΟοηίθοΙ ρβΓδοη: 


ΤβΙερβοπθ: 


2. ϋΕδΟΡΙΡΤΙΟΝ ΟΡ ΤΗΕ 5Ε5Ε 

(5ρβαίγ ΙΡ« ο)ΐ3Γ3εΙβπ5ΐις3 οί ΐΡβ 5Ε5Ε) 


Μ3Πυί30ίϋΓΘΓ 
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ΤΓ30ΘΓΠ3ΓΚ/Ρίϊ9· 5ίβΓ6 ^ ΜβγΙ^: 

ΜοοΙθΙ: 

ΒβΙοΗ 3Π€ΐ/0Γ 3ΘΓΪ3Ι ηυΓη&βΓ: 

5οίΙνν3Γθ ΓθΙθθδβ ηυπη&θΓ: 

(ϊί 3Πγ) _ 

Βηθί άβδοηρΰοη οί ΙΡβ ρΓοάυοί ζηό ίίδ ίηίβηϋβά υδβ (5θ6 δβοίΐοη 10): 

3. ΤΕΟΗΝΙΟΑί. δΡΕΟΙΡΙΟΑΤΙΟΝδ 


(Ιη(ίιο3ΐβ ΙΗβ ίβ€^ηκ:3» ΓβςυΙβϋοη» *ηά/οτ ϊίβηάβίό* Νι·( ίιβνβ 6ββη ιρρίΐβά ννΜοΙΙγ Οί ρβίΐΐγ ϊη ΙΗβ 5Ε8Ε) 



4. ΟΡΤΙΟΝδ 

4.1 ΤΗβ δΕδΕ 13 βςυίρρβά ννΐίΗ ΙΗβ ίοΙΙοννΐηρ ορίΐοηβΙ ίβοΐΐϊίΐβδ: 

(δρβαίγ βII ΙΗβ $Οηύ3Γ(1 ορίιοηβΐ Ϊ3αΙί(ίβ$ ρίβ$βηΙ ίη Ηιβ 8Ε3Ε) 



4.2 ΤΗβ δΕδΕ 03Π Ηβ βχίβηάβά ννιΤΗ ΙΗβ ίοΙΙοννΐηβ ίβοΐΠΙίβδ: 

(δρβοιίγ ·ΙΙΙ ΙΗβ ορϋοηαΙ ίβαϋΐίβ* *ί!ίι ννΗίοΗ ίΗβ 8Ε8Ε 03 η Ρβ ·χίβτκ1β<1) 



5. ΤΕδΤΡΕΡΟΚΤδ 

(ΙηΡΐ03(θ ΙΗβ ΪΜΧΐγ (ίβ5) ΙΗβ! Ηβνβ ρβΓίΟΓΓΠθίί !β5*8 3Π<1 ΙΜΙΙβό 3 ίβ*Ι Γβροίΐ) 


Βο<3γ 


0316 οί Ϊ85υθ: 
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Ϊ5511Θ ΓΗΙΠΊΐ)6Γ($): 


ΤΜθ 1β5( ΓβροΠ 15 ίοΓ 


Βοόγ: 


ϋ3ίβ οί ίδδϋβ: 


ϊ$$ϋθ ηυηη6βΓ(5) 


Τίΐβ ΐΘ5ί ΓθρΟΓΐ 15 ίΟΓ! 


[ | Νβνν Τγρβ-Εχ3ΓΓΐΐη3ίίοη |^| ΑοΙοϋΙΐοηβΙ Τγρβ- 


ΕΧ3ΓΤΝΓΙ3ϋθη 


| [ Νβνν Τγρβ-Εχ3Γηΐη3ίιοη ΑοΙόιίιοηβΙ Τγρβ- 


Εχ3Γηίη3(ίοη 


6. ΜΟΟΙΗΟΑΤΙΟΝδ ΤΟ ΤΗΕ 5Ε8Ε 

<ΤΗι 3 5 βοΙ»οη 13 εοΓηρΙβΙβύ οηΐγ »ί ΓτκκϋδοβΙίοηδ ίιβνβ Οββη Γπβύβ Ιο 8 5Ε5Ε ίοι - ά^ιοΗ 8 Τγρβ ΕχβηηίηβΙϊοη ΟβΓίίΛοβΙβ ΪΜ5 βΐΓββάγ 

Οββη »53υβ<1) 


Βοϋγ ννΜΐείϊ Ϊ55υβ(1 Οιβ Τγρβ ΕχΒΓπίηβΙίοη Οβίΐϊίιοβίβ: 


ϋθΐβ οί ίβδυβ: 


Ι55υβ ηυηηόβΓ: 


θ€$επρ(ίοη οί ΙΗβ ηΊοόίίίοαϋοηβ: 

($ΐ3ΐβ Μβίβ, Ο* ΙΠ 3 3βρ3Γ3(β 3ΠΠΘΧ, 3>Ι »1β ΓΤΚΧΐίβθ3ΐ)ΟΠ3 ΙΟ ΟΟΤηρΟΟβηΙί. ΟίβςΓΒΠΊ*. Ρθ€υΐΤ>βΠ!3. βΙΟ ) 


7. ΝΕΤννΟΡΚ ΤΟ ννΗΙΟΗ ΤΗΕ 3Ε5Ε 18 ΤΟ ΒΕ ΤΕΒΕ5ΤΒΙΑΙ.Ι.Υ 
ΟΟΝΝΕΟΤΕϋ ΟΒ ΑΡΡϋΟΑΤΙΟΝ ΙΝ ννΗΙΟΗ ΙΤ 18 ΤΟ ΒΕ ϋδΕϋ - 
ΡΒΕΟυΕΝΟΙΕδ 
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8. ϋΟΟυΜΕΝΤΑΤΙΟΝ 


ϋοουηηθηΐ3ΐίοη (ο βθ δυβπηΐΐίθίΐ ννίίή ίίΐθ 3ρρΙί03ίίοη: 

3. 3 96ΠΘΓ3Ι ίγρθ-άβδοπρίίοη δυίίίοΐθηί ίο ίάθηίίίγ ΙΡβ 5Ε5Ε, 

6. ρίΐθίθ9Γ^ρίΐ5 οί 311 δίάβδ οί ΙΗθ 5Ε5Ε, 

ο. Ρθ5ΐςη 3ηΡ ηη3ηυί30ίυπη9 άΓ3\νίη95 3Γ»ο1 !ί$1δ οί οοιηροηθηίδ, 5υΡ-3556Γη&ϋ65, είΓουίί$, 
θΐο , 

0. (ΙθδΟΓίρίΐοηδ 3Π(] 6Χρΐ3η3ίΐΟΠ5 ηθΟ0553Γγ ίΟΓ ΐΝθ ϋΠΟίβΓδίβηάίης οί 3ί)0νθ αΐΓ3ννΐη95 3ηϋ 
ΙΪ5ί5 3Π0 ίίΐθ ορβΓ3ίΐοη οί ίίΐθ 5Ε5Ε, 

β. 3 άθδοπρίίοη οί ίίΊΘ δοΐυίΐοπδ 3άορίθθ] ίο (τιβθί ίήβ θδδθηίΐθΙ ΓβςϋΐΓβΓηθηίδ ίί ηο ϊΐ 3 Γτηοηίζθ <1 
5ί3Π03ΓΡ5 ίΐθνβ Ρθβη θρρΝθά, 

ί. ίθδί ΓθρΟΓίδ, 

9· Γθδυΐίδ οί θχ3ΠΊίη3ΐίοη5 ^^^ήβό ουί, 

Η. ιπδίΓϋείίοηδ ίοΓ ϋδθ, ογ, ίί ηοί 3ν3ϋ3ΡΙθ, (ΐΓ3ίί ίηδίΓυοίιοηδ ίοΓ υδθ, 

ί. ίί ίίΐθ 3ρρΙίθ3Π( ίδ ηοί ίίΐθ ΓΠθηυίθΟίϋΓΘΓ, 3 ννΓίίΙθη (ΐ0θ!3Γ3ίίθη οί ίίΐθ ΓΠ3ηυί30ΐϋΓ6Γ ΓθίθΓΓ6(1 

ίο ιη δβαίίοη 1.1, Ιίΐ3ί ΙΙίθ θρρίίοβηί 30ί$ 35 ΐ7ΐ3ηυί3θίυΓθΓ’5 Βυίίιοπζθά ΓθρΓθ5θηί3ίίνθ. 


9. δΙΟΝΑΤυΡΕ 


ΤΙίθ 3ρρΙΐ03ηί ίΐθΓβΡγ ΡβοΙθΓθδ ΙΡθί; 

3. ηο δίΓΠίΐΗΓ 3ρρΐ!03ίίθη Ρ35 &ΘΘΠ ΠΟΓ ννίΙΙ ί)6 5ϋί)ηΐί1ΐ0(1 ίο 3 ηοίίίίθίΐ Ιοοοίχ θίΪΊ6Γ ΙίΊ3Π ΕΕΤ, 
β· 300θρί5 ίο ρογ ίΡο ηθθ0553Γγ ίθθ 5ϋόηπΐίίθ<1 ννίίίι ίίΐίδ 3ρρϋθ3ίίθΠ ; 

ο. ί)θ 15 309υ3!ηίθΡ ννίίίι ίίι© 5Ε5Ε ΟθΓίίίΠθ3ίίοη ΡβςυΙβίΐοη (ρ3Γίίουΐ3Γΐγ ίίΐθ ί 30 ί ίίΐ 3 ΐ 3 ίίθΓ 
οΡί3ίηίπ9 ίίιβ ίγρβ 0Χ3Γηίη3ίΐοη 0θΓίιΠθ3ίΘ Ρβ ιτιυδί ίοϋονν ίίιβ ρΓΟΟθάυΓθ οί ίίιβ οοηίοπτπίγ 
ίο ίγρθ ΟΓ ΙΜθ ρΓΟΟθύϋΓΘ ϋί ρΓΟ^ΙΙΟίΙΟΠ 9υ3ϋί/ 35δυΓ3ΠΟβ &βίθΓβ ΙΊ0 ρΐ 3065 ίίΐθ 8Ε3Ε 
ΟΠ ίίΐθ ΓΠ3ΓΚ61), 

ίΐθ ί)3$ ΟΟΓΠρΙβίθό ΙίΊΪ5 3ρρΙί€3ίϊοη ίΟΓΓΠ ίΓυίίιίυΙΙγ. 


ΡΙ30Θ 


03ίθ: 


διςηβίυΓθ 


ΟθΓΠρ3ην 5ί3ΓΠρ: 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 


ΕΝΤΥΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΤΑ ΕΕ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΓΕΙΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ (ΕΔΕΣ) 
(Παράγραφος 2.4.1) 


2Α. ΕΝΤΥΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΤΑ ΕΕ 


2Β. ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΤΑ ΕΕ 
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ΕΕΤ 

Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών 
ΝβϋοηβΙ ΤβΙβεοΓΠΓηυιπίοβΙίοη» ΟοπίΓηίδδΙοη 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΤΑ ΕΕ 

για Εξοπλισμό Δορυφορικών Επίγειων Σταθμών (ΕΔΕΣ) 

Ευ ΤΥΡΕ-ΕΧΑΜΙΝΑΤΙΟΝ ΟΕΡΤΙΡΙΟΑΤΕ 

ίοΓ 53ίθΙΙίΐΘ ΕβτΙΗ δώΐίοη ΕςυίρΓΠβηί (5Ε5Ε) 

Αριθμός Πιστοποιητικού: 

ΚβςϊιίΓαΙίοη ΝυίΤίββΓ: 

% 

Διακοινωμένος Οργανισμός: Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών (ΕΕΤ) 

ΝοΙίίΐβό Βοάγ: Ν 3 ίιοπ 3 1 ΤβΙβεοΓηηπυηίθ 3 (ίοη 5 ΟοΓηπιΙδδΐοη (ΕΕΤ) 

Στοιχεία κατόχου: 

ΟβΠίίίεβίβ ΙιοΙεΙβτ: 


Προσδιορισμός του ΕΔΕΣ: 

ΟββΙςιπΧΙοη οί ΙΗ© 5Ε3Ε: 

Περιγραφή του ΕΔΕΣ: 

ΟβδοπρΙίοπ οί »Η· 5Ε5Ε: 


Δίκτυο σύνδεσης ή Εφαρμογή: 

ΝθίννοτΚ ίοΓ οοηηβοΐΐοπ οι ΑρρΙίε 3 ΐίοη: 


Εργαστήριο Δοκιμών: 

Τ©5(ίΠ9 ΐ3ΐ3ΟΓ3ΐ0Γγ: 


Αριθμός και ημερομηνία Εκθεσης Δοκιμής: 

Τ·©1 ΓβροΓί Νο »ηά ά3(β: 

Κοινοί Τεχνικοί Κανονισμοί (ΟΤΚ) ή Εναρμονισμένα Πρότυπα: 

Οοπυηοπ Τβοίιηΐοίΐ ΠβουΙίΙΙοηβ (ΟΤΛ) ογ Ηίίτηοηίζ·^ 51*ηά«Γά»; 


Ο προαναφερόμενος ΕΙΔΕΣ ικανοποιεί τις απαιτήσεις των παραπάνω Κανονισμών και/ή Προτύπων: 

ΤΙιβ $Ε$Ε βχβπιίηβά ϊ3!ι$Γιβ5 Ιίιβ ΓβςυΐΓβΓΠβηΙ» οί ΤΤϊβ β&ονβ Ρ© 9 υΐ 3 ίίοη$ «κΐίοτ δϊβηάβίχΐβ 

Το παρόν Πιστοποιητικό χορηγείται σύμφωνα με την Οδηγία 93/97/ΕΟΚ. 

τΐ>·5 ΟβίΙίΓιαϋβ * ϊδδυβύ δςοοΓύίης Ιο ΙΛ· 0(Γ·εΙ)ν· 93/97/ΕΕΟ. 

Το παρόν Πιστοποιητικό χρησιμοποιείται μόνο μαζί με τα παραρτήματά του και δεν είναι μεταβιβάσιμο. 

ΓΜΐί 0βΓΐίί»03ΐ6 03π οηΐγ όβ οδβά ιπ ςοηίυποΐΐοη Κδ βηηβχ(βδ) *ηά ίδ ηο! ΐΓβηδίβΓβ&Ιβ. 

Τόπος, Ημερομηνία: Ο Πρόεδρος της ΕΕΤ 

ΡΙ306, 03(β: 


Αριθμός Παραρτημάτων που συνοδεύουν το παρόν: 
ΝυπτΟβί οί Αηηβχβ* *οεοο>ρ 3 ηγιπς (Τιϊ» Οβι1ι5θ3ΐβ 



Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών (ΕΕΤ), Λεωφόρος Κηφισίας 60. 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ, Αρ.Τηλεφ : 6805040 5, Αρ.Τηλεομ : 6805049 
Ν3ΙΗ3Π3Ι Τβ*β€θ<τ¥ΤΗίΓΚ 3 ί>οη> 0οητπ*53κ>η (ΕΕΤ), βο, ΚίΛδδί©* Αν©ηυ·, ΟΡ 15125 ΜΑΡ 00551, ΤβΙ +301 6805040-5. Ρ«χ: 4301 6005049 
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ΕΕΤ 


Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών 

ΝαΙίοηβΙ ΤβΙβοοηιπιυηϊεαϋοηβ ΟοπιηιηχΙοη 


€ 


Συμπλήρωμα Αρ. 

ΑάάίΙίοη Νο 


ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΤΑ ΕΕ 

για Εξοπλισμό Δορυφορικών Επίγειων Σταθμών (ΕΔΕΣ) 

Ευ ΤΥΡΕ-ΕΧΑΜΙΝΑΤΙΟΝ ΟΕΚΤΙΡΙΟΑΤΕ 

ίοτ δβΙεΙΙίίβ Ε3Γ1Μ δίαϋοη Εςυίρπιβηί (8Ε8Ε) 
του Πιστοποιητικού Αρ. 

(Ο ΟθΓ(ϊΤ1θ3ΐβ Νο 


Διακοινωμένος Οργανισμός: 

ΝοΙΐίίβά Βοόγ. 


Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών (ΕΕΤ) 

ΝβΙίοηβΙ ΤβΙβοοηπΓηυηίοβΙΙοηδ Οοπντηϊδδΐοη (ΕΕΤ) 


Στοιχεία κατόχου: 

0θΓΐίίίΡ3(6 ΗοΙάβτ: 


Προσδιορισμός του ΕΔΕΣ: 

0·»ΐ9Π3(ίοη οί ΙΗβ 5Ε5Ε: 

Περιγραφή του ΕΔΕΣ: 

ΟβδοτΙρίΙοπ οί ΐΗβ 5Ε5Ε: 


Δίκτυο σύνδεσης ή Εφαρμογή: 

ΝβΝνοτΚ ? 0 Γ οοηπβαΐίοη ογ ΑρρΙΙοαΜοη: 


Εργαστήριο Δοκιμών: 

ΤβδΙίπο ΐ3&θΓ3*οιγ: 


Αριθμός και ημερομηνία Εκθεσης Δοκιμής: 


ΤβδΙ ΓβροΓί Νο 3ΓΚ1 άβίβ: 


Κοινοί Τεχνικοί Κανονισμοί (ΟΤΠ) ή Εναρμονισμένα Πρότυπα: 

Οοπιτηοη Τβι:^ιηίθ3ΐ ΡβςυίΔΐίοηι (ΟΤΡ) ογ Η*ΓτηοηΙζβ<1 $ΐ3ηά*Γάδ: 


Ο προαναςρερόμενος ΕΔΕΣ ικανοποιεί τις απαιτήσεις των παραπάνω Κανονισμών και/ή Προτύπων; 

ΤΜβ 5Ε5Ε βχβηιιηβά 53(ΐ5ίίβδ Μιβ ΓβηυίΓβπιβπΙδ οί ΙΗβ βόονβ ΒβςυΐΧίοπδ ·γμΜογ δίβηάβτάδ 

Το παρόν Πιστοποιητικό χορηγείται σύμφωνα με την Οδηγία 93/97/ΕΟΚ. 

Τόΐδ ΟβΠίίιεβίβ 15 ίδδυβά βοοοτόίης Ιο ΙΙιβ ΟΐΓβοΙΙνβ 93/97/ΕΕΟ. 

Το παρόν Πιστοποιητικό χρησιμοποιείται μόνο μαζί με τα παραρτήματά του και δεν είναι μεταβιβάσιμο 

ΤΜδ Οβί1ιΓ»ο3ΐβ 03Π οηΐγ υδβά «π εοη]υηοΙίοη ννίΙΙι ί(δ >ηηβχ(βδ) «γκΙ ΐ* ποί (ΓβπδίβΓβϋΙβ 


Τόπος, Ημερομηνία: 

Ρί30β, 03ΐΒ: 


Ο Πρόεδρος της ΕΕΤ 


Αριθμός Παραρτημάτων ττου συνοδεύουν το παρόν: 
ΝυΓηϋβί οί Αηηβχβί βοοοσιρβηγιης (Ηίϊ ΟβίΙίΓΐοίΙβ: 


Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών (ΕΕΤ), Λεωφόρος Κηφισίας 60, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ, Αρ.Τηλεφ : 6805040-5, Αρ Τηλεομ : 6805049 
ΝθΙιοοβΙ Γβ1βοογιπ*υηΐ€3ΐίθη$ ΟοπντΜδίοη (ΕΕΤ). «0, ΚίΠ$5ΐ3* Ανβηυβ. ΟΚ-15125 ΜΑΠΟϋ55Ι. ΤβΙ +301 6805040-5. Ρβχ: +301 6805049 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΚΑΤΑ ΕΕ 
(Παράγραφοι 2.4.1.1, 2.4.1.2) 


ΦΕΚ 1159 


ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
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ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΚΑΤΑ ΕΕ 
για Εξοπλισμό Δορυφορικών Επίγειων Σταθμών (ΕΔΕΣ) 

ΟΕΟίΑΡΑΤΙΟΝ ΟΡ Ευ ΟΟΝΡΟΡΜΙΤΥ ΤΟ ΤΥΡΕ 

(ογ δβίβίΐΐΐβ ΕβΓίΗ δίαϋοη ΕςυίρΓηβηΙ (ΤΤΕ) 


Ο υπογραφόμενος κατασκευαστής/εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος 

ΤΝβ υηάβΓδίςηβΰ ΓΤ)3ηυί3θΙυΓβΓ/3υΙΜθΓί2βό ΓβρΓβ$βηΐ3ΐίνβ 


(ΐ) 


δηλώνω, υπό την αποκλειστική ευθύνη μου, ότι ο Εξοπλισμός Δορυφορικών Επίγειων 
Σταθμών* 2 * 

I όβςΐίΐίθ, υηάβΓ πτγ δοΙβ Γβ5ροη$Ι6ΐΙΐΙγ, ΙΗ31 ΙΗβ ββίβΐϋΐβ Ε3Γί!τ δίβΐίοπ ΕςυίρΓηβη(: ,2) : 


για τον οποίο είμαι κάτοχος του Πιστοττοιητικού Εξέτασης Τύττου κατά ΕΕ, με στοιχεία: 

ίοΓ ννΝοη I 3γπ ΙΜβ ίιοΙάβΓ ο( Ιίτβ Ευ Τγρ· Εχ3ΓπΙη3ΐΙοη ΟβΓίΐίίοΛίβ ΓβίβΓβπεβό: 


και τόν οποίο διαθέτω στην αγορά της ΕΕ, είναι σύμφωνος με τον “τύττο"; όπως 
περιγράφεται 

3ηό ννΜιοΙϊ I 3γπ ρΐ3οΐη9 ννίΙΙιΐη Ευ τηβεΚβΙ, ί$ ίη οοηίοπηίΐγ ΙΙτβ ίγρβ 38 όβδοήόοό 


στο παραπάνω Πιστοποιητικό και προς τις απαιτήσεις των ακόλουθων κοινών τεχνικών 
ιη Ιί)β 3&ονβ ΟβΦΓιοθΙβ 3 ηά ννΐΜι Μιβ ΓβρυίΓβΓΠβηΙδ οί Μιβ ίοΙΙοννΐης οοτη/ηοη ίβοΛη/εβ/ 

κανονισμών (ΟΤΚ) και/ή εναρμονισμένων προτύπων: 

Γβ9υΐ3ίίοη5 (077?5) 3ηύ/οτ ΙΐΛΓτηοηίζιά 3Ϊ3ηό3Γά*: 


σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας 93/97/ΕΟΚ. 
ίοΙΙοννιης Ι^β ρτονιβιοηδ οί ϋίΓβοΙίνβ 93/97/ΕΕΟ. 


ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΡΕΑΟΕ ΑΝΟ ΟΑΤΕ 


ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
ΝΑΜΕ ΑΝΩ δΙΟΝΑΤϋΚΕ 


•·' Ονομα και διεύθυνση 
1,) Ν3ΓΠβ 3Π0 3<ΜΓβ$8 

,:ι Περιγραφή του εξοπλισμού (Ονομα, μοντέλο, παρτίδα, μερίδα, αριθμός σειράς) 
<2) Οβδεπρίιοπ οί Ι^β βςυίρΓΠβηΙ (Νβεηβ, πτοόβΙ, Ιοί, όβΙοΚ δβπβΙ πυηηόβΓ) 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 


ΕΝΤΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΕ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΓΕΙΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ (ΕΔΕΣ) 
(Παράγραφοι 2.4.1.1, 2.4.1.2, 2.4.2) 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
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ΕΕΤ 


Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών 
ΝβΙϊοπλΙ ΤθΙθοθΓΠίτιυηίθ3ΐίοη5 0θΓηπΊΪ55Ϊοπ 




ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΕ 

για Εξοπλισμό Δορυφορικών Επίγειων Σταθμών (ΕΔΕΣ) 

Ευ ΑΡΡΡΟνΑΙ. ΡΟΚ ΤΕΚΡΕ8ΤΡΙΑΙ. ΟΟΝΝΕΟΤΙΟΝ 

ίοτ δαΙβΙΠΙβ ΕβιΙΙι δίβΐϊοη ΕηυΙριπβηΙ (5Ε5Ε) 


Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών (ΕΕΤ) 
Ν3ΙΪΟΠ9Ι ΤβΙβοοτητηυηίοίΙίοη* Οοπνηΐδδίοη (ΕΕΤ) 


Αριθμός Εγκρισης: 

Αρρτον*Ι ΝυπιΐΜΓ: 

Διακοινωμένος Οργανισμός: Εθνική Εττιτρ 

Νθ!ίΠ·<Ι Βοάγ: Ν3(ίοπ3ΐ ΤβΙβοοί 

Αριθμός Πιστοποιητικού Εξέτασης Τύπου κατά ΕΕ: 
Διακοινωμένος Οργανισμός που το εξέδωσε: 

ΕΟ Τγρ· Εχιπιίη·(1οη ΟβΠίΠςίΙ* ΝμπτΙμγ: 

Ι4*υ«16γ: 

Στοιχεία κατόχου: 

0·Γϋϋε3ΐβ ΗοΙάβΓ: * 


Προσδιορισμός του ΕΔΕΣ: 

Οβ*ίθη)ϋοη οί (Ηβ 8Ε5Ε: 

Περιγραφή του ΕΔΕΣ: 

0·3επρΙίοπ οί (ίτβ 8Ε5Ε: 


Δίκτυο επίγειας σύνδεσης: 

Ν·ι™ογΚ Ιογ (·ΓΓβ$(ΓΐιΙ εοηη·εϋοη: 

Με την παρούσα Εγκριση Επίγειας Σύνδεσης 

Βγ ΙΗίβ ΑρρτοναΙ ίοΓ ΤβπβεΙΗκΙ ΟοηηβοΙίοπ 

εκχωρείται στον Κάτοχο το δικαίωμα να διαθέτει στην αγορά οποιοσδήποτε Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης τον προσδιοριζόμενο ΕΔΕΣ αφού επιθέσει σ' αυτόν την κατωτέρω εικονιζόμενη Σήμανση κατά ΕΕ που 
επιτρέπει την ελεύθερη επίγεια σύνδεση του ΕΔΕΣ στο σχετικό δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο 
οποιοσδήποτε Κράτους Μέλους της ΕΕ. Η παρούσα πιστοποιεί ότι έχουν τηρηθεί πλήρως οι διαδικασίες της 
Οδηγίας 93/97/ΕΟΚ 

ΙΙιβ 3&ονβπτβηΙκ)η6<1 ΗοΙάβε « ςίνβπ ΤΤιβ γι^ΗΙ (ο ρΙβοβ οη ΙΤιβ ηηβίΚβΙ οί βηγ ΜβΓπάβΓ 8!>1β οί ΙΗβ Ευτορββη ΙΙηΙοη ίΗβ ΤΤΕ άοίφηιίβά ·6ον·, 
βίΐβί 3«3θΙΐίη9 υροη ι( !Ηβ Ευ τηίΓΗΙηβ ίΐκκνη άβίο* γνίιίεΐι ρβπτιΚβ Τίτβ 5Ε3Ε'ι Ιη· 1 ·γτ**Ιι 13 Ι εοηηοεΰοη Ιο 11>β ΓβΙβνβηΙ ρυΜΙε 
1·ΙβοοίηΓηυηίο3(ίοη5 πθΝυογΚ οί βπγ Εϋ ΜβτηΟβΓ 51*1β ΤΗ» 13 Ιο οβΓίίίγ Μτβ ίυΗ εοτηρΜΐοη οί Μτβ ρτοεβάιΐΓ 63 οί ΟΐΓ·εΙΙν· 93/97/ΕΕΟ. 

Η παρούσα δεν είναι μεταβιβάσιμη 

ΤΙΗ3 θ0(Τίίίθ3ΐβ 1 » ηοΙ (Γ3η$ί6Γ3ί>1θ 

Σήμανση κατά ΕΕ: .. _.- 

(Λεπτομερής περιγραφή της σήμανσης 1 

υπάρχει στην Οδηγία 93/68/ΕΟΚ) ^β λ μ ^ Μ I 


Ευ ΜθΐΐΙηβ: 

(Α ΟΟόβΟ Οβθοηρϋοη οί ΐΠβ ίηΛΓΚπχ} »$ ίη Ρμ 
Οβοϋνβ 93/66/ΕΕΟ) 


Τόπος, Ημερομηνία: 
ΡΙαεβ, ϋ3(β: 


0544 


Ο Πρόεδρος της ΕΕΤ 


Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών (ΕΕΤ), Λεωφόρος Κηφισίας 60, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ, Αρ.Τηλεφ : 6605040-5, Αρ.Τηλεομ. 6805049 
ΝθΡοαΧ Τφί^αχποηυτνεΔίιοο» Οοπνπίίίΐοο (ΕΕΤ). 60. ΚΜΙκιβι Ανφηυβ. ΟΡ 15125 ΜΛΗΟυδδΙ. ΤβΙ +301 6605040-5. Ε«: >301 6605049 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ 

Εξοπλισμού Δορυφορικών Επίγειων Σταθμών (ΕΔΕΣ) 
που δεν προβλέπεται να συνδεθεί επιγείως με το δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο 

(Παράγραφος 2.9) 




ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
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ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 93/97/ΕΟΚ 
για εξοπλισμό επίγειων δορυφορικών σταθμών 
που δεν προορίζεται να συνδεθεί επιγείως 
σε δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο 

ϋΕΟΙΑΚΑΤΙΟΝ ΟΡ ΟΙΚΕΟΤίνΕ 93/97/ΕΕΟ 

Ιογ 53ίβΙΙίΙβ βαεΙΗ $(«(ΐοη βςυΙρπΊβηΙ ηο( ίπίβπάβά Ιο ϋβ ΙβττβθΙπβΙΙγ εοππβοίβά 
Ιο λ ρυόΐίο ΙβΙκοιηιηυηΙο(Ιοη$ ηβΙννοΓΚ 


Ο υπογραφόμενος κατασκευαστής/προμηθευτής 0 * 

Τ^β υη36Γ5·ςηβ<ί ΓηΒηυίβοΙυιβΓ/ϊυρρΙιβΓ (1 


δηλώνω ότι ο εξοπλισμός: <2) 

I άβοίβιβ Ιΐιβΐ (ίιβ Εςυιρτηβηΐ:®: 


δεν προορίζεται να συνδεθεί επιγείως με δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο. 

ι* η<χ ίηίε.κίβά (ο ϋβ (βΓΓβίΙπβΙΙγ οοοηβείκΙ Ιο 3 ρυϋΐκ ΙβΙβοοπνηυηίοβΙίοηι ηβΝνοτΚ 


Η επίγεια σύνδεση του εξοπλισμού με δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο στα Κράτη Μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ενωσης συνιστώ παράβαση της εθνικής νομοθεσίας που υλοποιεί την Οδηγία 
93/97/ΕΟΚ για την προσέγγιση των νομοθεσιών των Κρατών Μελών σχετικά με τους 
εξοπλισμούς δορυφορικών επίγειων σταθμών. 


ΤΙ» ΙβΓ 6ϊΙΠ3ΐ σοοηβσϋοη ο( ΙΤιβ βςυίρατβηΙ (ο 3 ρυΡΙίο ΙβΙβοοπνηυηκβΙίοηχ ηβΓννΟΓΚ ϊπ ΙΤιβ Ευ ΜβηηΡβΓ 3(3(65 ννίΙΙ Ρβ 
ιη νιοΐβΐιοη οΤ ΙΡβ Π3(ιοη3ΐ 13* ίτηρΙβΓηβηΙίηςι ΟίΓβοΙίνβ 91/263/ΕΕΟ οη ΙΤιβ βρρίοχκπβΐιοη οί ΙΡβ Ιβνν$ οί (Ρβ ΜβητιΡβί 
5ΐ3ΐβ$ οοηοβΓηιης ββίβΐΐίΐβ Θ3ΠΠ 5(3(ιοη βςυίρπτβηΐ. 


ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΡίΑΟΕ ΑΝϋ ΟΑΤΕ 


ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
ΝΑΜΕ ΑΝΟ 5ΙΟΝΑΤυ«Ε 


1,1 Ονομα και διεύθυνση 
0> Νβτπβ 3Πύ βύύτβϊβ 

Περιγραφή ίου εξοπλισμού 
121 Οβ$επρ(ιοη οί (Ηβ βηυιρπηβπΐ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 1998 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 


ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΝΙΚ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ 


ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΑΝ. ΜΑΝΤΕΛΗΣ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΕΙΕΧ 223211 ΥΡΕΤ ΘΗ * ΡΑΧ 52 34 312 


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Σολωμού 51 


Πληροφορίες δημοσιευμάτων Α.Ε. - Ε.Π.Ε. 

5225 761 
5230 641 

Πληροφορίες δημοσιευμάτων λοιπών Φ.Ε.Κ. 

5225 713 
5249 547 

Πώληση Φ.Ε.Κ. 

5239 762 

Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε Κ 

5246 141 

Βιβλιοθήκη παλαιών Φ.Ε.Κ. 

5248 188 

Οδηγίες για δημοσιεύματα Α.Ε. - Ε.Π.Ε. 
Εγγραφή Συνδρομητών Φ.Ε.Κ. και 

5248 785 

αποστολή Φ.Ε Κ. 

5248 320 


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ 


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 

ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 


Βασ. Όλγας 188, 1ος όρ. * Τ.Κ. 546 55 

(031) 423 956 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 

4136 402 

Νικήτα 6-8 Τ.Κ. 185 31 

4171 307 

ΠΑΤΡΑ 

(061) 271 249 

Κορίνθου 327 Τ.Κ. 262 23 

224 581 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 


Διοικητήριο Τ.Κ. 454 44 

(0651) 21 901 

ΚΟΜΟΤΗΝΗ 

(0531) 22 637 

Δημοκρατίας 1 Τ.Κ. 691 00 

26 522 


• Μέχρι β σελίδες 200 δρχ. 

ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΩΝ 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ - Από 8 σελίδες και άνω προσαύξηση 100 δρχ. σνά βσέλιδο ή μέρος αστού 


ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. 


Τεύχος 


Λ' (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κ.λπ.) 

Β' (Υπουργικές αποφάσεις κ.λπ.) 

Ρ (Διορισμοί, απολύσεις κ.λπ. Δημ. Υπαλλήλων) 

Δ' (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κ.λπ.) 

Αναπτυξιακών Πράξεων (Τ.Α.Π.Σ.) 

Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κ.λπ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.) 
Παράρτημα ( Πίνακες επιτυχόντων διαγωνισμών κ.τλ.) 
Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.8.1.) 

Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.) 

Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. 

Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε. 


ΠΑ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΥΧΗ ΕΚΤΟΣ Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 


Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού 
2531 


60.000 δρχ. 
70.000 - 

15.000 * 

70.000 » 

30.000 » 

15.000 » 

5.000 

10.000 η 

3.000 * 

10.000 - 
250.000 » 


250.000 » 


Κ.Α.Ε. εσόδου υπέρ 
ΤΑΠΕΤ 3512 


3.000 δρχ. 

3.500 * 

750 - 

3.500 - 

1.500 - 

750 - 

250 - 

500 - 

150 - 

500 - 

12.500 * 


* Ο συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στα Δημόσια Ταμεία που δίδουν αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο) το 
οποίο με τη φροντίδα του ενδιαφερομένου πρέπει να στέλνεται στην Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου. 

* Οι συνδρομές του εξωτερικού επιβαρύνονται πέραν των ανωτέρω αναφερομένων ποσών με τα ταχυδρομικά τέλη και μπο¬ 
ρεί να στέλνονται με επιταγή και σε ανάλογο συνάλλαγμα στο Διευθυντή Διαχείρισης του Εθνικού Τυπογραφείου. 

* Η πληρωμή του ποσοστού του ΤΑΠΕΤ που αντιστοιχεί σ£ συνδρομές, εισπράττειαι στην Αθήνα από το Ταμείο του ΤΑΠΕΤ 
(Σολωμού 51 - Αθήνα) και στις άλλες πόλεις από τα Δημόσια Ταμεία. 

* Οι συνδρομητές του εξωτερικού μπορούν να στέλνουν το ποσά του ΤΑΠΕΤ μαζί με το ποσό της συνδρομής. 

* Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι, οι Κοινότητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό 
της συνδρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ του ΤΑΠΕΤ. 

* Η συνδρομή ισχύει για ένα χρόνο, που αρχίζει την 1η Ιανουορίου κσι λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Δεν 
εγγρόφσντοι συνδρομητές γιο μικρότερο χρονικό διάστημα. 

* Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι τον Μάρτιο κάθε έτους. 

* Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γραμμάτια δεν γίνονται δεκτά. 


Οι υπηρεσίες του κοινού λειτουργούν καθημερινά από 0Β.00 έως 13. 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 























